Rifiuti 



Introduzione 

II sistema di gestionedei rifiuti devefondarsi su treprincipi fon- 
damentali: la riduzionedd volume, della quantita edella perico- 
losita; il recupero di materia, il riuso, il riciclaggio; lo smalti- 
mento attraverso sistemi mirati al recupero e solo residualmente, 
all'abbandono in sicurezza. 

II problema della prevenzione nella produzione dei rifiuti deve 
quindi essere affrontato sia in termini quantitativi, riducendo i 
volumi prodotti, siaqualitativi, riducendonela pericolosita. Un 
sistema cosl concepito necessita di un modo nuovo di pensare le 
politiche i ndustriali, ed economichend nostra Paese. Un nuovo 
mododi promuoverelosviluppodunque, cheindirizzi il mondo 
delle imprese verso sistemi produttivi nuovi, tecnologicamente 
avanzati e attenti aH'ambiente in grado di sfruttareil fattoreeco- 
logicodi competitivita dd mercato. 
Nonostantei progressi ottenuti alivdloeuropeo, comela defini- 
zione di standard rigorosi per la realizzazione e gestione degli 
impianti di smaltimento, nonchela determinazionedi obiettivi 
di riciclaggio e recupero per alcuni tipi di rifiuti particolari, il 
volume dei rifiuti e comunque aumentato e non ci sono segnali 
di inversionedi tendenza. 

L'aumento della produzione e legato sostanzialmente alia cresci- 
taeconomicachecomportaconseguentementeun aumentoddla 
domandadd prodotti con ciclo di vitasemprepiu breve. 
II modo piu efficace per cercare di arginare il problema e agire 
alia fonte, riducendo, la quantita di rifiuti generati, dalla produ- 
zione all'utilizzo, fino al momento in cui il prodotto stesso 
diventa rifiuto. 

Limitare gli impatti e il passo da affrontare a livdlo locale con 
politiche mirate alia gestione: dal trasporto dei rifiuti, chepro- 



vocainquinamentoatmosfericoedeterminarischi di eventi acci- 
dental!, al loro recupero e alio smaltimento, che oltre a creare 
rischi di inquinamento ddlevariematrici ambientali presentano 
problemi legati alia saturazione degli impianti esistenti ealledif- 
ficolta nd local izzarnedi nuovi. 



8.1. Riferimenti normativi 

La risoluzione ddle problematiche connesse al rifiuto finalizzata 
soltanto alia definizionedi una gestione integratae quindi ad una 
politica caratterizzata da specifici obiettivi ben coordinati, che 
superi i limiti dd tradizionali metodi di smaltimento e si integri 
nella filosofia ddlo sviluppo sostenibile. I principi costituenti la 
gestione integratadd rifiuti sonoriportati nelleDirettiveEuropee 
9V156/CE sui rifiuti in generale, 9V689/CE sui rifiuti pericolo- 
si e94/62/CE sugli imballaggi esui rifiuti di imballaggioesi pos- 
sono sintetizzare ndla prevenzione ddla produzione dei rifiuti 
mirata alio sviluppo di tecnologie pulite, al riutilizzo, riciclo e 
recupero di materia ed energiae alia riduzione dei rifiuti destina- 
ti alio smaltimento con progressivadiminazioneddladiscarica. II 
Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 "Attuazione ddle 
Direttive9V156/CE sui rifiuti, 9V689/CE sui rifiuti pericolosi e 
94/62/CE sugli imballaggi esui rifiuti di imballaggio" harappre- 
sentato il recepimento all'intemo ddl'ordinamento italiano ddla 
disciplina europea in materia di rifiuti ed ha posto le basi di un 
moddlo di sviluppo orientato alia compatibility ambientale, in 
linea con quanto anticipate in sede comunitaria. In particolare, 
ha definite una politica di gestione globale attenta a tutto il ciclo 
di vita del prodotto fino alia fase finale in cui diventa rifiuto. 
L'evoluzione ddl'iter normativo continua con la emanazione dd 



RIFIUTI 163 



testo unico in materia ambientale 152/2006 con il quale estate 
abrogate e sostituito,tra gli altri, il D. Igs 22/97. II prowedi- 
mento identifica comefinalita principale della gestione dei rifiuti 
la necessita di assicurare un elevato grado di protezione deH'am- 
biente, tenendo conto della specificita dei rifiuti pericolosi. II 
legislatore ha inteso disciplinare le modalita di gestione dei rifiuti 
in modo taledafavorire la riduzionedella produzioneedella peri- 
colosita dei rifiuti edi incentivarneil riciclaggio eil recupero per 
ottenere prodotti, materie prime o combustibili o altre fonti di 
energia. II recupero continua a essere privilegiato rispetto alio 
smaltimento, che costituisce pertanto solo la fase residuale della 
gestione dei rifiuti. 



8.2. Le politiche di gestione in Calabria 
D alia nomina del Commissario Delegato per I'Emergenza 
Ambientale nel territorio della Regione (DPCM 12/09/1997 e 
Ordinanzadel M inistro deH'Interno n. 2696 del 21/10/1997) si e 
passati alia gestione deU'emergenza attuata mediante la redazionedi 
un Piano di interventi (pubblicato sul BURC n. 71 del 
29/07/1998) che a parti re da una valutazione della situazione sul 
territorio regionale ha iniziato a delineare le strategie da intrapren- 
dere negli anni fino alia definizione e pubblicazione del Piano 
Regionale di Gestione dei Rifiuti (Ordinanza commissariale 
30/10/2002 n. 2065). 

Con il Piano ddl'Emergenzae stata awiata una strategiamirante a 
fornire il massimo impulso alia raccolta differenziata con la defini- 
zione degli obiettivi ispirati alia normativa nazionale e deH'awio 
delle attivita dopo due anni con risultati iniziali relativamente 
modesti. Fondamentale e stata la costituzione da parte del I'll fficio 
del Commissario per I'Emergenza Ambientale di 14 societa miste 
pubblico/privato (51% di capitale pubblico ed un 49% di capitale 
private), una per sottoambito territoriale, ritenuta Tunica strada 
percorribile per ricondurre a razionalita ed efficienza la gestione dei 
rifiuti urbani esoprattutto il sistema della raccolta differenziata. II 
passo successivo e state la rimodulazione dello State ddla 
Pianificazione delle discariche per rifiuti urbani. Ad una prima fase 
di apertura di discariche di emergenza si e passati alia progressiva 
riduzionedd loro numero in esercizio sul territorio con I'obiettivo 
di ridurle ulteriormente e porle prevalentemente al servizio degli 
impianti di trattamento in cui conferiresoltanto i rifiuti pre-tratta- 
ti come imposto dalla normativa vigente (D .Lgs 36/2003). 
Per do che riguarda i rifiuti spedali la pianificazione ddla loro 
gestione e, in regime di emergenza commissariale di competenza 



ddl'Ufficio dd Commissario per I'Emergenza Ambientale, men- 
tre la gestione eaffidataai privati nd rispetto dei criteri eda prin- 
cipi fissati nella specifica sezione del Piano Regionale di Gestione 
da Rifiuti. 

Ad oggi, con la fine ddla politica di gestione dd Commissario 
Ddegato per I'Emergenza Ambientale, prorogata dal DPCM 16 
Febbraio 2007 al 31ottobre2007, si sta predisponendo un Piano 
di rientro ndlanormale gestione da rifiuti, in modo daconsentire 
il recupero degli ordinari iter procedurali e il trasferimento ddle 
competenzeagli enti local i secondo quanta disposto dalla normati- 
va regionale (L.R. 34/2002 Riordino delle funzioni amminifrative 
regionali e local!). Le politiche ambientali successive alia gestione 
commissariale, pertanto non potranno prescindere, soprattutto 
ndla fase iniziale ddl'ordinarieta, dalle indicazioni tracciate negli 
anni dalla precedente gestione, indicazioni che esprimono qud 
patrimonio di esperienze e conoscenze necessarie ad orientare al 
meglio gli interventi ordinari. 



8.3. 1 rifiuti in Calabria 

II quadro ddla situazione rifiuti in Calabria viene presentato attra- 
versol'analisi ddlaproduzioneegestioneda rifiuti urbani especia- 
li. Lefonti di informazioneutilizzateperlapresenterdazionesono: 
I'll fficio del Commissario Ddegato perl'EmergenzaAmbientalein 
Calabria, lepubblicazioni "Rapporto Rifiuti" APAT-ONR edizioni 
2002/2006 eil Catasto Regionale da Rifiuti presso ARPACal. 



8 A Rifiuti urbani 

8A.1 La produzione dei rifiuti urbani 
Nel presente paragrafo sono elaborati i dati sulla produzione 
dei rifiuti urbani a scala provincialee regionale. Leelaborazio- 
ni sono state eseguite sui dati di produzione 2001/2006 dei 
rifiuti indifferenziati e della raccolta differenziata forniti 
dal I'll fficio del Commissario Delegato per I'Emergenza 
Ambientale ed estrapolati dalle pubblicazioni Rapporto 
Rifiuti redattedall'APAT. 

N d calcolo ddla raccolta differenziata e stata considerata la quantita 
rdativaallafrazionemerceologicaingombranti al finedi consentire 
un raffrontotrai dati APAT ei dati dd 2004 e2006 forniti in modo 
aggregato dagli Uffici dd Commissario Ddegato. I rifiuti urbani rac- 
colti in modo differenziata rdativi aH'intervallo 2001/2003 estrapo- 
lati dalle pubblicazioni Rapporto Rifiuti APAT, sono stati, pertanto 
integrati da quantitativi sui rifuti ingombranti. 

ANNO 



CALABRIA 

COSENZA 

CATANZARO 

REGGIOC. 

CROTONE 

VIBOV. 

TOTALE 

Tabella 8.1 - Produzione rifiuti urbani per provincia (t), anni 2001/2006 - Fonte: Ufficio del Commissario per I'Emergenza 
Ambientale - Rapporto Rifiuti APAT 



2001 


2002 


2003 


2004 


2005 


2006 


275.273 


277.050 


256857 


335.288 


325.925 


332.338 


165.964 


186.671 


163.130 


178.677 


182.700 


181.463 


230.961 


260.033 


266 790 


265.098 


276.108 


278.573 


64.850 


73.384 


99 053 


86.929 


90.219 


99.245 


51.468 


54.361 


76 968 


71.751 


76.822 


73.601 


788.516 


851.499 


862.797 


937.743 


951.774 


965.219 
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Produzione RU (t/a) anni 2001-2006 

937.743 951774 965219 




2001 2002 2003 

Figura 8.1 



2005 D2006 



ANNO 



AREAGEOGRAFICA 


2001 


2002 


2003 


2004 


2005 


2006 


CALABRIA 


788.516 


85L499 


862.797 


937.743 


95L774 


965.219 


SUD 


9.506.358 


9.637.069 


9.843.649 


10.180.618 


10.304.262 


nd 


ITALIA 


29.408.873 


29.863.728 


30.038.079 


31.149.584 


31.676.617 





Tabella 8.2 - Produzione rtfiuti urbani per macroarea geografica (t), anni 2001/2006 - Fonte: Ltfjicio del Commissario Delegato ■ 
Rapporto Rtfiuti APAT 



ANNO 



CALABRIA 


2001 


2002 


2003 


2004 


2005 


2006* 


COSENZA 


733.368 


733 142 


734.073 


732.615 


730.395 


730.285 


CATANZARO 


369.134 


368856 


368.970 


368.923 


367 624 


367.569 


REGGIOC. 


563.550 


562692 


565.262 


565.866 


565.541 


565.456 


CROTONE 


173.030 


172.735 


173.140 


172.970 


172.374 


172.348 


VIBOV. 


170.541 


169.967 


169.893 


168.894 


168.481 


168.456 


TOTALE 


2.009.623 


2.007.392 


2.011.338 


2.009.268 


2.004415 


2.004.114 



Tabella 8.3 - Popolazione residente in Calabria (ab), anni 2001/2006* - Fonte: Bilancio demogra/fico ISTAT (2001/2005) 
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Figura 8.2 
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Nd 2006 la produzione dei rifiuti urbani in Regione, haraggiun- 
to le 965.219 tonndlate si puo evidenziare che rispetto al 2005 vi 
estato un incremento percentualedd 1,4% con un aumento ndla 
produzione pari a B. 445 tonndlate. 
II dato regionalesulla produzione di rifiuti urbani mostranegli anni 
un trend in crescita senza significativi segnali di inversionedi ten- 
denza. Di seguito eriportato il trend di produzione a livdlo regio- 
nale riferito agli ultimi sa anni. II trend trova riscontro nd dati di 
produzione registrati a livdlo nazionale e a livdlo di aid Italia. 
Si puntualizza che i dati ddla popolazione residente al 2006 non 
ancora resi disponibili dall'ISTAT, sono stati stimati afrontedi un 
incremento a livdlo nazionale ddlo 0,6%. II dato demografico 
2006 puoritenersi qualelieveriduzionedd trend in discesa riscon- 
trato negli anni precedenti. 

Tra i fattori che possono aver influito suirincremento ddla produ- 
zione da rifiuti urbani si ipotizzano: il miglioramento ddlecondi- 
zioni socio-economiche con maggiore quantita di beni prodotti, 
maggiori consumi econseguente maggiore produzione di rifiuti, ed 
i flussi turistici estivi fenomenoacui la nostra regione e parti col ar- 
mentesensibile. Lepresenzeturistiche, infatti, non considaatend 
bilancio demografico ISTAT, influiscono determinando un incra 
mento ddla produzione regionaleeddle singole localita a maggio- 
re vocazi one turistica ddla Regione. 

Le tabdle 8.4 e 8.5 mostrano la produzione procapite di rifiuti 
urbani ascalaregionaleeprovincialecon il rdativo tasso di crescita 
annuo in percentuale. La produzione procapite regionaleeaumen- 
tata rispetto agli anni precedenti, il quantitative prodotto nd 2006 
e di 482 kg/ab*anno con un incremento di 7Kg/ab*anno rispetto 
al 2005. Dal 2001 al 2006 la produzione procapite e passata da 
392 a 482 kg/ab*anno con un aumento di 90 kg/ab*anno, pari ad 
un incremento assoluto di circa il 23 %. 
II massimo incremento si eregistrato trail 2001 ed il 2002 con I' 
8,16% etrail 2003 ed il 2004 con l'8,69%. I dati riportati ndla 
tabdla 219 indicano un aumento ddla produzione procapite, ma 



ancheunarilevantediminuzionedd tasso di crescita regi strata trail 
2004 eil 2006. 

Dalla tabdla 8.6 e dalla figura 8.3 si evince che il trend ddla pro- 
duzione procapitea livdlo regionalerisultain lineacon i valori regi- 
strati sia livdlo nazionale sia a livdlo di Sud Italia anchesel'incra 
mento di produzione in regione dal 200 lal 2005, risulta sensibil- 
mentesuperiore(+23% rispetto al 6,9 % nd Sud - 4,46% Italia). 
La produzione procapite da rifiuti urbani in Calabria (475 kg/ ab) 
nd 2005 risulta inferiore sia al valore nazionale (539 kg/ab) sia al 
valoredd Sud Italia (496 kg/ab). 

A causa ddla non disponibilitadd datosu scalanazionaleedi meri- 
dionenon estato possibileeseguireun confronto tra i dati di pro- 
duzione procapite dd 2006. 

Comeprecedentanenteaccennatond periodo 2001/2006, si regi- 
stra, in ambito regionale, un incremento complessivo ddla produ- 
zione procapite di rifiuti urbani. Nd 2006 a scala provinciale (vedi 
tabdla8.6), i valori piu devati di produzione procapite si riscontra- 
no ndl'ordine: in provincia di Crotone (576 Kg/ab), Catanzaro 
(494 Kg/ab) e Reggio Calabria (493 Kg/ab), seguono Cosenza 
(455kg/ ab) eVibo Valentia (437Kg/ab). 
Nd biennio 2005/2006 tuttele province mostrano un incremen- 
to ddla produzione procapite, ad eccezione ddla Provincia di Vibo 
Valentia che subisce una riduzione dd valore di produzione di 
19kg/ab pari al -4,16% rispetto al 2005 e ddla provincia di 
Catanzaro in cui si segnala una riduzione di 3kg/ ab pari a-0,6%). 

8.4-1.1. Produzione rifiuti urbani nei capoluoghi 
di provincia 

Ai fini di un'analisi piu dettagliatasi escdto di esaminarei valori di 
produzione da rifiuti urbani 2004/2005, rdativi ai singoli capo- 
luoghi di provincia. I dati disponibili aggregati per bimestre, sono 
stati forniti daM'U fficio dd Commissario Ddegato per I'Emergenza 
Ambientalein Calabria. I dati rdativi al 2006 sono ancora corso di 
validazione 



ANNO 



RU TOTALI PRO CAPITE 
(KG/AB*ANNO) 



TASSO DI CRESCITA 
(KG/AB*ANNO) 



TASSO DI CRESCITA 
RELATIVO (%) 



TASSO DI CRESCITA 
ASSOLUTO (%) 



2001 


392 








2002 


424 


32 


8,16% 


8,16% 


2003 


429 


5 


1,23% 


9,54% 


2004- 


467 


37 


8,69% 


19,06% 


2005 


475 




1,74% 


21,13% 


2006 


482 


7 


1,43% 


22,86% 



Tabella 8A - Produzione procapite (teg/abanno) e relativo tasso di crescita (%) - Fonte: Ujjtcio del Commissario Delegate - Bilancio 
Demograjtco ISTAT. 

ANNO 



AREAGEOGRAFICA 


2001 


2002 


2003 


2004 


2005 


2006 


CALABRIA 


392 


424 


429 


467 


475 


482 


SUD 


464 


469 


480 


491 


496 


nd 


ITALIA 


516 




524 




539 





Tabella 8.5 - Produzione procapite per macroarea geograjnea (Kg/abanno), anni 2001/2006 - Fonte: Dati Ujjicio del Commissario 
Delegato - Rapporto Rifiuti APAT 
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Produzione procapite per macroarca geografica anni 2001-2006 
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□ Calabria □ Sud D Italia 
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ANNO 



PROVINCIA 


2001 


2002 


2003 


2004 


2005 


2006* 


COSENZA 




378 




458 


446 




CATANZARO 


450 


506 


442 


484 


497 


494 


REGGIOC. 


410 


462 


471 


468 


488 


493 


CROTONE 


375 


425 


572 


503 


523 


576 


VIBOV. 


302 


320 


456 


425 


456 


437 


TOTALE 


392 


424 


429 


467 


475 


482 



Tabella 8.6 - Produzione procapite per provincia (Kg/abanno), anni 2001/2006 - Fonte: Ufjicio del Commissario Delegato 
Rapporto Rvfiuti APAT. 



(kg/ abanno) Produzione procapite per provincia anni 2001-2006 
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□ Cosenza D Catanzaro D Reggio C. D Crotone D Vibo V. 



Figura 8A 



COMUNI 



AB 2004 



PRODUZIONE 
RU 2004 



% PRODUZIONE 

RISPETTO 

AL TOTALE 

REGIONE 



AB 2005 



PRODUZIONE 
RU 2005 



% PRODUZIONE 

RISPETTO 

AL TOTALE 

REGIONE 



COSENZA 




70.680 


38102 


4,1 


70.185 


35862 


3,8 


REGGIOC. 




183.041 


83 345 


8,9 


184.369 


92 928 


9,8 


CATANZARO 




95.099 


46.892 


5,0 


94.612 


46 874 


4,9 


CROTONE 




60.517 


34 972 


37 


60.586 


35.140 


3,7 


VIBOV. 




33 749 


16.858 


1,8 


33.922 


18.053 


1,9 


CALABRIA 




2.009.268 


937.743 


23,5 


2.004.415 


951.774 


24,0 



Tabella 8.7 - Confronto produzione RU (t) nelle cittd capoluogo e numero residenti, anni 2004-/2005 - Fonte: Dati Ujjicio del 
Commissario Delegato - Bilancio Demograjtco ISTAT 
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I capoluoghi (vedi tabella 8.7) hanno unapopolazioneresidente 
compresa tra 70.000 e 184.000 abitanti pari al 22% circa del 
totale abitanti in regione. Di seguito si riporta la percentualedi 
abitanti di ogni singola citta capoluogo rispetto al totale abitan- 
ti in regione. 

L'analisi dei dati regionali 2004-2005 ha evidenziatoun incremen- 
to della produzione di rifiuti urbani dello 1,5%, ancheafrontedi 
un lievecalo demografico pari a circa 0,24%. Le citta capoluogo, 
seppure in misura ridotta, hanno registrato un incremento della 
produzione di rifiuti pari alio 3,9% eun incremento della popola- 
zione residente dello 0, 13%. 

La citta capoluogo che ha manifestato il maggior incremento di 
produzione RU e stata Reggio Calabria (+11%), mentre risultano 
in leggero calo le produzioni delle citta di Cosenza (- 6%) e 
Catanzaro (- 0,04%) (vedi tabelle8.8 e8.9). 



Nel 2004 laproduzioneprocapiteeelevatain provinciadi Cosenza 
con 539kg/ ab e Crotone con 578kg/ ab. Nel 2005 la procapite 
tende a diminuire nella citta di Cosenza di un quantitative pari a 
28kg/ ab (-5,2%) anche a seguito di una accentuata riduzione dei 
valori di produzione (-0,6%) mentre aumenta di altri 2kg/ab a 
Crotone dove si registra peraltro un lieveaumento della produzio- 
ne rifiuti urbani(0,5%). 

Nel 2005 i maggiori quantitativi di RU si rilevano nella citta di 
Crotone (580 kg/ab*anno); seguono, Vibo Valentia (532 
kg/ab*anno), Cosenza (511 kg/ab*anno), Reggio Calabria e 
Catanzaro (rispettivamente504 e495 kg/ab*anno). 

8 A.2. La gestione dei rifiuti urbani 

Ad oggi si ricorrecon minor frequenzaal conferimento in discarica 

del rifiuto tal quale in quanta i rifiuti indifferenziati sono sottopo- 

ANNO 2004 



COMUNI 



DIFFERENZIATA 

SOMMA 

INGOMBRANTI 

+ RD 



RACCOLTA 

INDIFFERENZIATA 

(T/A) 



RIFIUTI 

URBANI 

TOTALI RU 

(T/A) 2004- 



PROD 

PROCAPITE 

2004 



PROD 

PROCAPITE 

(KG/ABG) 



% RD 2004 



COSENZA 


6.741 


31361 


38.102 


539 


1,48 


17,7 


REGGIO C. 


3.647 


79 698 


83.345 


455 


1,25 


4,4 


CATANZARO 


5.418 


41474 


46.892 


493 


1,35 


11,6 


CROTONE 


5.931 


29 041 


34.972 


578 


1,58 


17,0 


VIBOV. 


1.963 


14 895 


16.858 


500 


1,37 


11,6 



Tabella 8.8 - Produzione RU (t) e RD (%) nei capoluoghi di provincia, anno 2004- - Fonte - Dati ujjicio del Commissario Delegate 

ANNO 2005 



COMUNI 



DIFFERENZIATA 

SOMMA 

INGOMBRANTI 

+ RD 



RACCOLTA 
INDIFFERENZIATA 

(T) 



RIFIUTI PROD PROD 

URBANI PROCAPITE PROCAPITE 

TOTALI (KG/ABANNO) (KG/AB/G) 
RU(T) 



%RD 



COSENZA 


6.297 


29.565 


35.862 


511 


1,40 


17,6 


REGGIO C. 


8.090 


84.838 


92.928 


504 


1,38 


8,7 


CATANZARO 


6.323 


40.551 


46.874 


495 


1,36 


13,5 


CROTONE 


7.205 


27.934 


35.140 


580 


1,59 


20,5 


VIBOV. 


2.383 


15.670 


18.053 


532 


1,46 


13,2 



Tabella 8.9 - Produzione rifiuti urbani (t) nei capoluoghi di provincia e RD (%), anno 2005 - Fonte - Dati Ufjicio del Commissario 
Delegato per I'Emergenza Ambientale in Calabha. 



Confronts produzione procapite 2004/ 2005 




Reggio C. Catanzaro 

Prod Procapite 2004 Prod 
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ANNI 



QUANTITA (T/A) 




2001 


2002 


2003 


2004 


2005 


2006 


RIFIUTITALQUALICONFERITI IN DISCARICA 




613.418 


611.260 


580.355 


559.018 


465.146 


408.606 


RIFIUTITALQUALICONFERITI IN IMPIANTI 




145.787 


168.289 


205.431 


266.632 


374.142 


438.006 


RACCOLTA DIFFERENZIATA 




29.312 


71.950 


77.010 


112.093 


112.486 


118.607 


PRODUZIONETOTALE RU 




788.516 


851.499 


862.796 


937.743 


95L774 


965.219 



Tabella 8.10 - Produzione riflutiurbant in Regione (t), anni 2001-2006 - Fonte: Ujjicio del Commissario Delegato - RD 2001/2003 
Rapporto Rijruti, APAT 



ANNO 2001 




ANNO 2002 




Figura 8.6 



Rifiuti tal quali conferiti in discarica 
Rifiuti tal quali conferiti in impianti 
Raccolta differenziata 



Rifiuti tal quali conferiti in discarica 
Rifiuti tal quali conferiti in impianti 
Raccolta differenziata 



Figu ra 8.7 



ANNO 2003 




ANNO 2004 




Figura 8.8 



Rifiuti tal quali conferiti in discarica 
Rifiuti tal quali conferiti in impianti 
Raccolta differenziata 



Rifiuti tal quali conferiti in discarica 
Rifiuti tal quali conferiti in impianti 
Raccolta differenziata 



Figura 8.9 



ANNO 2005 




ANNO 2006 




Figura 8.10 



Rifiuti tal quali conferiti in discarica 
Rifiuti tal quali conferiti in impianti 
Raccolta differenziata 



Figura 8.11 



Rifiuti tal quali conferiti in discarica 
Rifiuti tal quali conferiti in impianti 
Raccolta differenziata 
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sti atrattamenti di selezione e biostabilizzazione nel rispetto degli 
indirizzi dettati dalla pianificazione regionale. 
I dati relativi alle modalita di gestionedei rifiuti indifferenziati con- 
fermano infatti, I'efficacia delle politiche di gestioneattuatea livel- 

lo regionale 

Nel 2006 e stato garantito il conferimento in discarica di circa il 
46% dei rifiuti urbani tal quali prodotti rispetto al 49% del 2005. 
In lines con lepolitichedi gestionealivdlo nazionalela discarica si awia, 
adiventarein Calabria, laformadi smaltimento alia quale confluiscono 
solo i rifiuti pretrattati, cosi comedettato dal D. Lgs 36/2003. 
Secondo quanta previsto dal piano di gestione dei rifiuti della 
Calabria il sistema integrate Calabria dovrebbe garantire il 35% di 
raccolta differenziata e un trattamento del restante 65% deH'indif- 
ferenziato negli impianti. La frazioneproveniente dalla raccolta dif- 
ferenziata sottoposta a trattamento negli impianti di valorizzazione 
della RD edi seguitoai consorzi obbligatori rappresentail 35% del 
rifiuto prodotto, mentreil 30% dovrebbe essereawiato a biostabi- 
lizzazione eil 35% alia bioessiccazione con produzionedi CDR da 
destinare al Termovalorizzatore 

8A.2.1. I dati 

Nel 2006 si evinceun incremento nellaproduzionetotaledei rifiu- 
ti urbani enel contempo la crescita della raccolta differenziata e dei 
quantitativi conferiti in impianto con awio al recupero. I quantita- 
tivi di rifiuti urbani smaltiti in discarica ri sultan o in diminuzionea 
frontedi un incremento del rifiuti sottoposti a trattamento biologi- 
co edi quelli awiati a recupero di materia. 
Lapercentualedi rifiuti urbani tal quali smaltita in discarica eal col a- 
ta rispetto al totale dei rifiuti urbani prodotti eandata diminuendo 
negli anni passando dal 77,8% nel 2001a 1 49% nel 2005, eal 42% 
nel 2006 con una riduzione del conferimento che raggiunge il dif- 



ference massimo trail 2004 eil 2005 (-17%). Nel 2006 risulta- 
no smaltiti in discarica 56.540 tonnellatedi rifiuti urbani in meno 
rispetto al 2005 pari ad un decremento in percentuale del 12% do 
in relazioneaH'aumentato ricorso al conferimento deH'indifferenzia- 
to agli impianti di selezione e trattamento. 
Lapercentualedi rifiuti urbani tal quali awiati alia selezione eal 
trattamento (vedi figura 8. 12), calcolata rispetto al totale dei rifiu- 
ti urbani prodotti, e aumentata dal 18,5% nel 2001 al 45% nel 
2006 con un incremento massimo del conferito in impianto rag- 
giunto trail 2004 eil 2005 (+40%). Nel 2006 risultano conferi- 
ti in impianto di selezione 63.864 tonnellatedi rifiuti urbani tal 
quali in piu rispetto al 2005. 

La figura 8.12 mostra leevoluzioni dei conferimenti e della raccolta 
differenziata: unaproduzionedel rifiuti urbani in crescita, nel con- 
tempo la riduzione del tal quale conferito in discarica e I'incremen- 
to della raccolta differenziata che raggiunge a livello regionale il 
12,29% nel 2006, con un aumento di mezzo punto percentuale 
rispetto al 2005. 

In sintesi nel 2006 in Calabria sono state prodotte 965.219 tonnellate 
di Rifiuti urbani di cui 118.607 (12,3%) del totale rappresenta I'aliquo- 
ta di raccolta differenziata mentre 846.612 tonnellate, pari all'88%, 
rappresenta il rifiuto indifferenziato tal quale. 

8A.2.2. La raccolta differenziata 
La raccolta differenziata svolge un ruolo prioritario nel sistema di gestio- 
ne integrata dei rifiuti in quanta consentedi ridurreil flusso del rifiuti 
da awiare alio smaltimento e valorizzare le component] merceologiche 
del rifiuti sin dalla fasedi raccolta. 

II sistema delle raccolte differenziata in Calabria e regolato con 
Ordinanzan. 573/1999, pubblicatasul BURC n° 30/1999 e successi- 
ve modificheed integrazioni (OrdinanzalO Giugno2004, n 3012). 



RACCOLTA 

DIFFERENZIATA RD+ 

INGOMBRANTI (T) 



RACCOLTA TOTALE RACCOLTA 
INDIFFERENZIATA(T) RU (T) 



PRODUZIONE 

PROCAPITE 

ANNUA (KG/AB) 



2001 


29 312 


759 204 


788 516 


3,72% 


392 


2002 


71 950 


779.549 


851 499 


8,45% 


424 


2003 


77.010 


785 786 


862 796 


8,93% 


429 


2004- 


112 093 


825 650 


937 743 


11,95% 


467 


2005 


112 486 


839 288 


951 774 


11,82% 


475 


2006 


118 607 


846.612 


965 219 


12,29% 


482 



Tabella 8.11 - Produzione rifiuti urbani Calabria (t), anni 2001-2006 - Fonte: Ujficio del Commissario Delegato - RD 2001/2003 
Rapporto Rifiuti, APAT 



(t) Trend produzione Rifiuti Urbani prodotti in Calabria anni 2001-2006 

1.200.000 

■ Rifiuti tal quali conferiti in discarica 
l ono ooo Rifiuti tal quali conferiti in impianti 

Raccolta differenziata 



lulu 



2001 

Figura 8.12 
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Per agevolare la raccolta differenziata sono state costituite quattordici 
SocietaM istepubblico/private, organizzateperil 51% con capitalepub- 
blico, di proprieta dei Comuni che partecipano in proporzione al 
numero degli abitanti conferito attraverso attrezzature e veicoli per la 
raccolta dei rifiuti ed un 49% di capitale private che espletano il servi- 
zio del la raccolta differenziata, individuate come soggetti attuatori nel 
Piano di Gestionedei Rifiuti. LeSocietaistituiteintorno al 2000, risul- 
tate operative dopo circa un biennio, una per sottoambito territoriale 
aH'interno degli attuali ATO, coincident] con i limiti geografici dei ter- 
ritori provinciali. 

II territorio dei cinqueambiti territorial! eulteriormentesuddiviso in 14 
areedi raccolta a dimensione subprovinciale, individuate nel Piano di 
Gestionedei Rifiuti perfavoriresoluzioni comuni nei servizi di raccolta 
e trasporto dei rifiuti. 

L'obiettivo prefissato nel Piano Regionale Gestione dei Rifiuti era di 
conseguire, entro il 2001 una raccolta differenziata minima del 15%; 
nei successivi 12 mesi differenziareil 25% ed entro il 2003 raggiungere 
la soglia minima del 35%, secondo quanta precisato dall'art. 24 dell'ex 
D.Lgsn 22/97. 



L'elaborazione delle informazioni ha comportato qualche difficolta per 
la mancanza, in alcuni casi, di dati attendibili (ad esempio i primi mesi 
del 2001 anno in cui alcune delle neo- costituite Societa M iste non 
disponevano del data per latotalitadei Comuni, risultano lacunosi). 
N elletabelle 8. 12 e8. 13 e indicata la produzionedi rifiuti differenziati, 
espressi rispettivamente in tonnellate per anno e in percentuale, attuata 
peril 2001-2006, per ogni provinciacalabrese. 
I valori di rifiuto differenziata relativi alle percentuali per anno, 
sono stati rappresentati graficamentenellafigura8.B. 
In lineadi massima risulta palesechelaquantitadi rifiuti differenzia- 
ti nel corso dei sei anni, aumenti: nella provincia di Catanzaro ad 
esempio la RD tra il 2001 - 2002 varia positivamente, registrando 
incrementi del 6%; trail 2002 eil 2003si osservaun ulterioreincre- 
mento notevole, maggioredel 4%. Dal 2003 fino al 2006 il trend 
semprepositivo varia in modomodestofinoaraggiungereil 14,77%. 
I valori di RD nel le province di Reggio Calabria eCrotonecresco- 
no con regolarita nel corso dei sei anni, registrando in alcuni casi 
incrementi notevoli (RC anni 20012002: quasi +5%. KR biennio 
2003- 2004: oltreil 6%). 

PROVINCIA 



2001 


2110 t 


19141 t 


1550 t 


379 t 


1150 t 


2002 


11474 t 


16983 t 


11621 t 


2564 t 


3550 t 


2003 


18790 t 


35551 t 


16356 t 


4504 t 


14940 t 


ZOQ4 


21688 t 


46193 t 


26754 t 


11731 t 


5308 t 


2005 


23690 t 


43365 t 


30215 t 


12732 t 


6028 t 


2006 


23190 t 


45134 t 


30888 t 


13594 t 


5880 t 



Tabella 8.12 - Raccolta differenziata per provincia (t/a), anno 2001/2006 
Elaborazione ARPACal 



Fonte: Dati Ufficio del Commissario Delegato 



PROVINCIA 



ANNO 


cz 


CS 


RC 


KR 


W 


2001 


1,51% 


8,65% 


0,72% 


0,53% 


1,72% 


2002 


7,23% 


7,56% 


5,50% 


3,40% 


5,40% 


2003 


11,49% 


12,39% 


8,52% 


5,47% 


19,91% 


2004 


12,08% 


13,94% 


10,71% 


13,49% 


7,31% 


2005 


12,96% 


13,36% 


12,81% 


14,47% 


7,85% 


2006 


14,77% 


13,82% 


13,00% 


15,33% 


7,76% 



Tabella 8.13 - Raccolta differenziata in percentuale (%) anno 2001/2006 
Elaborazione ARPACal 



Fonte: Dati Ufficio del Commissario Delecjato 



Variazione della RD per Provincia nel quinquennio 2001-2006 
19,91 






13,94 



14,47 14," 

13,49 13,36 13,82 
12,39 12,96 

12,08 13,00 




Catanzaro Cosenza Reggio Calabria Crotone Vibo Valentia 

Figura 8.13 - Fonte: Dati Ufficio del Commissario Delegato 
Elaborazione ARPACal 
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Alcune anomalie si notano nelle province restanti: nel caso della 
provincia di Cosenza si osserva un calo di raccolta differenziata nel 
biennio 2001 - 2002 mentre nella Provincia di Vibo Valentia si 
registra una bruscavariazione(+ 12,5%) trail 2002 eil 2003 a cui 
segue un calo repentino verificatosi nel triennio successivo. 
I grafici 247 e248denuncianounasituazionenon molto soddisfa- 
cente in quanta i valori totali per provincia nei sei anni non rag- 
giungono le soglie previste nella normativa di riferimento; nono- 
stantecio, sesi leggetra le righe, letabelleriportano anchei dati di 
alcuni comuni, nontanti in verita, chehannoraggiuntoil tettopre- 
vistodal P.R.G. dei rifiuti. 

Nel diagramma seguente vienefomito il numero di chilogrammi 
pro capita anno di rifiuto differenziata prodotto nel 2001- 2006 
nelle cinque province calabresi. 

8A.2.3. La raccolta differenziata "porta a porta" 
Con il dupliceobiettivo di risanamentodel territorio edi sensibiliz- 
zazionedei cittadini, estato pubblicato il bando, dedicatoai comu- 
ni, per la raccolta differenziata porta a porta. L'obiettivo non e solo 
il risanamento ambientale, ma eanche il tentativo di innescare un 
meccanismo virtuoso, neH'organizzazionedi un sistemadi gestione 
del territorio e delle risorse ambientali, che non e demandato solo 
ed esclusivamente alia capacitae alia lungimiranza degli Enti pub- 
blici di programmareinterventi a medio elungo tannine, maanche 
alia volonta e alia determinazionedi ciascuno di noi, ad assumere 
azioni sostenibili e comportamenti responsabili. 
Piu dell'85%, dei comuni calabresi chehanno risposto al bando sulla 



raccolta differenziata porta a porta. Sono 353 i comuni che hanno 
ottenuto il finanziamento, piu del 90% i cittadini chepataciperan- 
noconsapevolmente, ad un progetto che puntaaincrementareleper- 
coituali di rifiuti differenziati, maancheaprevederemeccanismi pre- 
miali per i calabresi virtuosi. Un investimento finanziario di circa 25 
milioni di euro, attinti alia misura 17 del Fondi Por Calabria 
2000/2006, per un bando "costretto" a dare il bis, tanto erano le 
domandedi adesionedel comuni ad un progetto che ha rappresenta- 
to una grande occasione per il rilancio (in alcuni casi si etrattato di 
un vero e proprio start up), della raccolta differenziata del rifiuti. 
Peraccelerarel'awio della raccolta differenziata eil raggiungimento 
degli obiettivi prefissi dalla normativa in vigore, in ordinesoprattut- 
to all'instaurazione del cido integrato di gestione dei rifiuti, la 
Regionehasottoscritto un Accordo con il Conai, con l'obiettivo di 
promuovere i niziative specif i che su I territorio per quanta riguardail 
recupero degli imballaggi eassisteregli Enti comunali nell'awiodei 
percorsi virtuosi, mutuando esperienze e conoscenze sul campo. I 
dati dei primi 6 mesi portano la Calabria ad una percentage di 
R.D. del 12% ad oltreil 20%, con comuni cheraggiungonopunte 
di eccellenza trail 60 e90%. 

8.4-3. II sistema impiantistico regionale 
8.4.3.1. Impianti di selezione e trattamento 
II sistema impiantistico regionaledefinitodal Piano Gestione Rifiuti 
della Calabria e basato sul sistema integrato costituito da piu tecno- 
logiein gradodi operarei trattamenti piu idonei ed efficaci sullefra- 
zioni che compongono il rifiuto tal quale I rifiuti in differenziati 



Variazione della RD in Kg/abanno per Provincia anni 2001-2006 

87,94 



67,82 

cd an 62,87 

63.05 "^ 61iB0 



Popolazione coinvolta nella raccolta differenziata porta a porta 



26,10 

14,8 
72 6,75 I 

j^ L 



,65 20,89 » 02 
14,84 






2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Catanzaro Cosenza Reggio Calabria Crotone Vibo Valentia 

Figura 8.14- - Fonte: Dati Ujjicio del Commissario Delegato 
Elaborazione ARPACal 




I Non parted pano al bando 
Partecipano al bando 



Figura 8.15 - Fonte: Dati Dipartimento Politiche dell'Ambiente 



Popolazione servita dal porta a porta 



Risultati attesi al termine del progetto porta a porta 





Indifrerenziati 
Differenziati 



Figura 8.16 - Fonte: Dati Dipartimento Politiche dell'Ambiente Figura 8. IT - Fonte: Dati Dipartimento Politiche delVAmbiente 
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sono sottoposti ai trattamenti finalizzati ad operare una riduzione 
della pericolositadel rifiuto: trattamento meccanico di selezionedei 
rifiuti raccolti in ambito urbano, aerobico dellefrazioni umideotte- 
nute per separazione meccanica dei rifiuti tal quali e termico di 
combustione delle frazioni secche often ute per separazione mecca- 
nica dei rifiuti tal quali etrasformati in CDR. 
NeH'esecuzionedegli interventi di realizzazionedegli impianti costi- 
tuenti il Sistema integrato di smaltimento dei rifiuti previsto nel 
piano di emergenza e recepito nel Piano di gestionedei rifiuti della 
Regi one Calabria, sonostati adottati prowedimenti chehannopar- 
zialmente modificato la programmazione impiantistica regionale 
limitatamentealle localizzazione epotenzialita di alcuni impianti. 
II Piano prevedeva, inizialmente la realizzazione di 9 impianti di 
selezione/trattamento dei rifiuti dislocati su tutto il territorio fina- 
lizzati al recupero di alcuni materiali da awiareal riciclaggio, alia 
produzione di FOS e di CDR quest'ultimo da utilizzare in due 
impianti di termovalorizzazione localizzati, rispettivamenteaGioia 
Tauro (RC) ein un sito da definire in provinciadi Cosenza. 
Era prevista la costruzione e messa in esercizio di due impianti 
tecnologici a Sambatello e Catanzaro e di un sistema integrato 
denominato Calabria nord e un sistema integrato Calabria Sud. 
II sistema Calabria N ord avrebbe dovuto sopperire alle esigenze 
della provinciadi Cosenza con la realizzazione di trepiattaforme 
integrate (impianto di selezionesecco/umido, impiantodi valo- 
rizzazioneRD con produzione di compost di qualita e impianti 
di produzione CDR), ubicate rispettivamente a Castrovillari 
(CS), Bisignano (CS) eAcquappesa (CS) edaun termovaloriz- 
zatoreubicato a Bisignano (CS). 

Lanettaopposizionedellepopolazioni locali ha indotto differen- 
ti orientamenti e nuove scelte da parte dell'U fficio del 



Commissario Delegate per I'EmergenzaAmbientaletracui I'ap- 
provazione di una perizia di variante del sistema Calabria Sud 
che prevedeva tra I'altro I'incremento della potenzialita del ter- 
movalorizzatoredi GioiaTauro da concretizzarenella realizzazio- 
ne di unasecondalinea. 

Ad oggi la realizzazione deirimpiantistica di Piano nel Sistema 
Calabria Nord programmataefinanziatacon lamedesimatempisti- 
cadel sistema Calabria Sud non haavuto alcunaattuazionesul ter- 
ritorio provinciale. 

Attualmenteil sistema Calabria Sud ecompostodaquatt.ro piattafor- 
me integrate ubicate a Siderno(RC), a Reggio Calabria, aCrotone, a 
Rossano(CS) edaun termova'orizzatoreubicato a GioiaTauro (RC). 
Di quanta previsto, al 31dicembre2006, sono stati realizzati sette 
impianti di trattamento secco/umido di cui due piattaforme inte- 
grate, un impianto di selezionesecco/umido con lasezionedi ter- 
movalorizzazione CDR, due impianti di selezione secco/umido 
appartenenti al Sistema Calabria sud edue impianti tecnologici del 
Sistema Calabria Centra. 

L'impianto di selezione e compostaggio di GioiaTauro ha awiato 
I'esercizio sperimentalend dicembre2003. 
L'impianto di selezione evalorizzazioneRD di Crotone ha awiato 
I'esercizio sperimentale nel novembre 2004 con inizio della gestio- 
neordinaha nel gennaio2005. 

Ad ottobre 2006 e stata autorizzata, inoltre la messa in esercizio 
sperimentale deirimpianto di selezionesecco/umido dei RU con 
produzionedi CDR di Siderno, compost e valorizzazione del I a fra- 
zione umida proveniente dalla raccolta differenziata, facente parte 
del sistema integrato Calabria Sud. 

Seguono nella tabella 8.14 I e specif i che relative ai singoli impianti 
operativi sul territorio. 



COMUNE 



PR POTENZIALITA 
AUTORIZZATA 



TIPOLOGIA DI TRATTAMENTO 



CATANZARO 


CZ 


170t/g 


Linea di selezione Ru 
con produzione CDR 


linea di stabilizzazione 

della frazione organica 

selezionata da Ru 


linea di valorizzazione 
della frazione secca pro- 
veniente da Rd (carta, 
plastica, vetro e metallo) 


linea di compostaggio 

dei rifiuti verdi e organici 

raccolti in mo do 

differenziato 


ROSSANO 


CS 


n.d 


Linea di selezione Ru 
con produzione CDR 


linea di stabilizzazione 

della frazione organica 

selezionata da Ru 


linea di valorizzazione 
della frazione secca pro- 
veniente da Rd (carta, 
plastica, vetro e metallo) 


linea di compostaggio 

dei rifiuti verdi e organici 

raccolti in mo do 

differenziato 


LAMEZIAT. 


CZ 


120.000 t/a 


Linea di selezione Ru con 
produzione CDR 


Linea di stabilizzazione 

della frazione organica 

selezionata da Ru 


linea di valorizzazione 
della frazione secca pro- 
veniente da Rd (carta, 
plastica, vetro e metallo) 


linea di compostaggio 

dei rifiuti verdi e organici 

raccolti in mo do 

differenziato 


REGGIO 
CALABRIA 


RC 


20.000t/a 


Linea di selezione Ru con 

produzione CDR con 

potenzialita complessiva 

annua pari 


Linea di stabilizzazione 

della frazione organica 

selezionata da Ru 


linea di valorizzazione 
della frazione secca pro- 
veniente da Rd (carta, 
plastica, vetro e metallo) 


linea di compostaggio 

dei rifiuti verdi e organici 

raccolti in mo do 

differenziato 


CROTONE 


KR 


40.000t/a 


Linea di selezione Ru con 
produzione CDR 


Linea di stabilizzazione 

della frazione organica 

selezionata da Ru 


linea di valorizzazione 
della frazione secca pro- 
veniente da Rd (carta, 
plastica, vetro e metallo) 


inea di compostaggio 

dei rifiuti verdi e organici 

raccolti in modo 

differenziato 


SIDERNO 


RC 


n.d. 


Linea di selezione Ru con 
produzione CDR 


Linea di stabilizzazione 

della frazione organica 

selezionata da Ru 


linea di valorizzazione 
della frazione secca pro- 
veniente da Rd (carta, 
plastica, vetro e metallo) 




GIOIA 
TAURO 


RC 


40.000t/a (linea 

selezione) 

120.000tya (linea di 

termovalorizzazione) 


Linea di selezione Ru con 
produzione CDR 


Linea di stabilizzazione 

della frazione organica 

selezionata da Ru 


Linea di termovalorizza- 
zione di CDR 





Tabetla 8.14- - Potenzialita e tipologie di trattamento degli impianti di selezione e trattamento RU al 31 dicembre 2006 ■ 
Dati Catasto Regionale Rifiuti, ARPACal. 



Fonte: 
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Le piattaforme di valorizzazione ddla raccolta differenziata non 
sonomai entratein esercizioacausadei ritardi edelledifficolta sulla 
raccolta differenziata. 

In attuazioneai principi deU'exD. Lgs. 22/97 la Regione Calabria 
si edotatadi un sistema integrato di smaltimentochetraraltropre- 
vede il trattamento dei RU tal quali con produzione di 
Combustibile derivato da rifiuti (CDR) e Frazione organica stabi- 
lizzata(FOS). 

Per quanta attiene la FOS ed il suo recupero e/o lo smaltimento 
I'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale ha 
emanato un'ordinanza in data 30 dicembre 2005 n. 3972 avente 
come oggetto la regolamentazione della gestione della Frazione 
rganica Stabilizzata (FO S) derivante dal trattamento aerobico sulla 
frazione organica putrescibile proveniente dalla selezione meccano 
dei rifiuti solidi urbani. La FO S estata classificata comerifiuto specia- 
lenon peri col oso con codiceCER 190503 "compost fuori specifica" 
pertanto la sua gestione e regolamentata dalla normativa sui rifiuti. 

8 A.3.2. Rvfiuti urbani corvferiti in impianti 
di selezione e trattamento 

N el 2005 in Calabriasono state awiatein impianti 374.142 ton- 
nellatedi rifiuti urbani tal quali di cui il 26,6% estato utilizzato 
per la produzione di CDR ed il 24,5% per la produzione di 
Frazione O rganica Stabilizzata, la selezione e recupero dei mate- 
rial i ferrosi per circa lo 0.5%, la restante aliquota e da suddivide- 
re tra scarti di lavorazione e quantita non trattate conferite in 
discarica e perdite di processo nel cido di lavorazione. N el 2006 



sono stati awiati in impianti 438.006 tonneJIate di rifiuti urbani 
tal quali di cui il 34,4% e stato utilizzato per la produzione di 
CDR, il 26% per la produzione di Frazione Organica 
Stabilizzata, lo 0,34% neJIa selezione e recupero dei materiali fer- 
rosi. N eJle aliquote del 2006 non sono stati considerati i prodot- 
ti derivanti dai quantitativi complessivi conferiti neH'impianto di 
Siderno perchenon disponibili 

La tabella 8.15 riporta I'evoluzione dei quantitativi di rifiuti urbani 
in ingresso per ogni singolo impianto di selezione e trattamento, 
neH'intervallo compreso tra il 2001ed il 2006, evidenziando, come 
giaaccennato, unacrescitadel settore. L'incrementodei quantitati- 
vi del tal quale conferito si registrasu tutti gli impianti ad eccezio- 
nedi Catanzaro dove si riscontra una lievissima flessione del trend 
in crescita. 

I maggiori quantitativi di rifiuti urbani sono stati conferiti negli 
impianti ubicati in provinciadi Catanzaro. Nel 2006, in particola- 
reneH'impianto tecnologico di Catanzaro estato conferito il 22,5% 
del totale rifiuti indifferenziati in ingresso, segue I'impianto di 
LameziaTerme(CZ) con il 17%. 

II massimo incremento di rifiuto in ingresso, nel 2006 rispetto al 
2005, estato registrato aGioiaTauro (RC) con un incremento di 
circa 21938 tonnellate rispetto al 2005; segue 1'impianto di 
Sambatello (RC) con 21294 tonnellate eCrotone con 8839 ton- 
nellate. 
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99.431 




94.002 


98 528 


98.498 


ROSSANO 


4.196 


26.461 


29.629 


32.981 


59.095 


65.567 


LAMEZIAT. 


11.079 


3.303 


35.376 


51.508 


74.218 


75.105 


SAMBATELLO 


35.743 


39.094 


43.752 


51.195 


48.911 


70.204 


CROTONE 


O 


O 
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652 


53.139 


61.978 


GIOIA TAURO 


O 


O 


456 


36.295 


38.009 


59.947 


SIDERNO 


O 


O 


O 








6.707 


CALABRIA 


145.787 


168.289 


205.431 


266.632 


371.899 


438.006 



Tabella 8.15 - Quantitativi RU tal quali (t/a) in ingresso agli impianti, anno 2001/2006 - Fonte: Dati Ufficio del commissario 
Delegato per l'Emergenza Ambientale in Calabria 
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Dai dati relativi al conferimento dei rifiuti e evidente la sostanziale 

differenza tra I 'area Sud della Regione, praticamente prossimo ad 

una autosufficienza impiantistica, el'areaNord fortementein ritar- 

do nella realizzazionedi impianti tecnologici. 

La situazione, gia critica, e ulteriormente aggravata neH'area nord 

dall'assenza, in provincia di Cosenza, di impianti di discarica di 

adeguatavolumetria. 

Come si evince dal grafico 8.20, nel 2006, il maggior quantita- 
tive di rifiuti urbani tal quali conferito agli impianti di selezione 
etrattamento proviene dalla provincia di Reggio Calabria a cui 
segue la provincia di Catanzaroedi Cosenza. 

In sintesi nel 2006, tutte le province ad esclusione di Cosenza, 
hanno conferito gran parte dei loro rifiuti urbani tal quali, negli 
impianti di trattamento e selezione a scapito del conferimento in 
discarica. 

8A.3.3. Gli impianti di incenerimento 
rifiuti urbani: ilTermovalorizzatore di GioiaTauro 
II 2005havisto I'awio in eserciziosperimentale della sezionedi ter- 
movalorizzazionedi combustibile derivante da rifiuti dell'impianto 
di GioiaTauro composto, inoltredallagiaoperativa lineadi selezio- 
ne secco-umido (dal 2003) e facente parte del sistema integrato di 
smaltimento RU denominato Calabria Sud. Strutturato come una 
centrale di produzione di energia elettrica alimentata a CDR, e 
costituito daunalineaA checomprendeduelineeindipendenti di 



termovalorizzazione, ciascuna dotata di un forno con tecnologia a 
letto fluido, una linea di trattamento fumi, un sistema di monito- 
raggio in continuo ed un camino. 

E previsto un incremento della attuale potenzialita (120.000 t/a) 
con la realizzazionedi una seconda lineadi termovalorizzazione per 
sopperiread una produzione regionaledi CDR superiore alia capa- 
city di combustione dell'attuale sistema. Tale raddoppio, approvato 
nell'ambito di una perizia di variante del Sistema "Calabria Sud" 
con Ordinanza n. 2633 del 9 luglio 2003, e determinante per il 
completamento del ciclo integrato in quanta consentirebbedi sod- 
disfare I'intero fabbisogno regionale. 

8A.3 A. Le discariche 

I dati elaborati eanalizzati riguardano lediscariche operative sul ter- 
ritorio nellequali sono stati smaltiti i rifiuti urbani tal quali prodot- 
ti in Regione. L'intervallo temporaleconsiderato ricadetra il 2001 
eil 2006. 

Gli impianti sono stati trattati in base alia vecchia dassificazione 
indicata dalla deliberazione del 27 luglio 1984 al finedi consentire 
un raffronto delle informazioni attuali con quelle degli anni prece- 
denti. Cosi come previsto del D. Lgs. 36/2003, rinquadramento 
delle discariche esistenti nelle nuove categorie (discariche rifiuti 
pericolosi, rifiuti non pericolosi einerti) previstedallacitatanorma- 
tiva, deveessereverificatadalleautoritacompetenti neH'ambito del 
prowedimento di approvazione dei piani di adeguamento degli 
impianti cheprevedeun termineper l'ultimazionedei lavori. Oltre 
taletermineil quadroimpiantisticoesistentepotraessereconsidera- 
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Trend conferimento RU agli impianti per provincia anni 2001-2006 
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COSENZA 


45.134 


287.203 


332.338 


13,6 


455 


CATANZARO 


23.109 


158.353 


181.463 


12,7 


494 


REGGIO C. 


30.888 


247.684 


278.573 


11,1 


493 


CROTONE 


13.595 


85.650 


99.245 


13,7 


576 


VIBO V. 


5.880 


67.720 


73.601 


8,0 


437 


CALABRIA 


118.607 











Tabeila 8.16 - Produzione totale RU (t) per provincia, anno 2006 
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to conforme ai requisiti imposti dalla direttiva airopea e quindi 
anche alia nuova dassificazione. 

Numero di discariche 

N el 2006 il numero delle discariche per rifiuti urbani operative sul 
territorio e pari a 11 impianti dislocati, per lo piu in provincia di 
Cosenza, cosi come si deduce dalla tabel I a allegata. Dal 2001 gli 
impianti attivi hanno subito unadrastica riduzione, pari al 77%, a 
seguitodi motivate sceltedi pianificazioneoperatea livello regiona- 
le attuative delle politiche nazionali, finalizzate principalmente a 
limitarel'usodelladiscaricamediantelachiusuradi impianti ad uso 
dei singoli comuni. 

La tabella 8.17 riportail numero degli impianti in esercizio neH'in- 
terval I o tern porale com preso trail 2001 ed il 2006. 
II trend a livello regionale risulta piu o meno costante lungo tutto 
I'arco tern porale con si derate 

Comesi desumedal grafico 8.21, il trend regionaleconfermalaten- 
denza nazionale e del Sud Italia alia riduzione del numero di 
impianti di discarica. II confronto estate possibile soltanto fino al 
2005 per indisponibilita del dato a scala nazionale 
Delleventitrediscaricheper rifiuti urbani operativenel 2005, dodi- 
ci risultano chiuse al 31 dicembre dello stesso anno riducendo cosi 
il numero a undid discariche total i. 

In tabella 8.18 si riportano le discariche operative dal 1999 esclu- 
dendo le discariche a servizio degli impianti di trattamento RU di 
Catanzaroedi GioiaTauro (RC). 

Le discariche operative nel 2006 presentano degli aspetti di forte 
criticita legati alia limitata capacita di abbanco. Sono in fase di 
ampliamento, gli impianti di Acri, Scalea, San Giovanni in Fiore 
per complessivi 211.000, mc oltre alia discarica di GioiaTauro a 
servizio deH'impianto di trattamento. 
Anche a livello provinciale si osserva una drastica riduzione del 
numero di discariche. Del totale dei 36 impianti di discarica 
chiusi in Calabria rispetto al 2001, 18 sono localizzati in provin- 
cia di Cosenza seguono Crotone con 6 impianti chiusi, Reggio 
Calabria con 8 impianti e Catanzaro con 3 impianti, in coda 
Vibo Valentia. 

Nel 2006 Cosenza, rimane la provincia con il maggior numero 
di discariche nonostante il quantitative di rifiuti smaltito nelle 
discariche provinciali, pari a circa 38.587 tonnellatenon giusti- 
fichi la presenza di un numero cosi elevato di impianti. 
Tale situazione e legata all'assenza, in provincia di Cosenza, di 
impianti di discarica di adeguata volumetria che obbliga gli stessi 
comuni produttori adoverconferirei propri rifiuti fuori provincia. 



Gran parte dei comuni della provincia di Cosenza devono conferi- 
re i propri rifiuti presso la discarica privata di Crotone con non 
pochedifficoltalegateal trasportoeai costi maggiorati per ledistan- 
zeelemaggiori tariffedi conferimento. Si pensi che a fine 2006, 3 
comuni della Provincia di Cosenza ha conferito presso la discarica 
di Crotone, mentre nella discarica di LameziaTerme hanno confe- 
rito 51 comuni appartenenti alia Provincia di Vibo Valentia e 8 alia 
provincia di Cosenza. 

Un problema di non poca rilevanza nella gestione dei rifiuti in 
regionee rappresentato dal sistema di movimentazione degli stessi 
rifiuti (cattivi odori, perdite di fluidi dai mezzi ealtro) fino ai si ti di 
smaltimento e ai costi di conferimento e trasporto correlati. E 
comune nella realta regionale il casodi impianti di smaltimento che 
servonoun'ampiautenzaeperlequali ledistanzeassumonounpeso 
significativo (distanze superiori a causa della particolare configura- 
zione geografica del territorio). 

Tali situazioni sono aggravate dai costi dello smaltimento del rifiuti in 
discarica, chesecondo quanta disposto dall'Ufficio del Commissario 
perl'EmergenzaAmbientale, variano in relazioneallalocalizzazionein 
provincia o fuori provincia della discarica ricevente. 
Con Ordinanza del Commissario Delegate n. 4905 del 
28/09/2006, nelle more di una ridefinizione delle tariffedi conferi- 
mento degli RU, sono state definite lenuove tariffedi smaltimento 
per gli impianti tecnologici (7190 euro/tonn) e per le discariche 
(77,02 euro/tonn, la tariffa per il conferimento fuori provincia deve 
essereincrementatadi 5 euro/tonn) ed inoltre per lafrazioneorgani- 
ca della raccolta differenziata a carico del comuni, il tutto con decor- 
renza dal 1 gennaio 2007. L'Ordinanza suddetta ridefinisce i costi 
rispetto ai precedenti riportati nelle Ordinanze commissariali n. 
2162/03 en. 2329/03. 

8.4.3.5. Quantitativi smaltiti in discarica 
Nel 2006 il 42% dei rifiuti urbani prodotti in C al abri a e conferito 
in discarica come tal quale I dati relativi agli anni antecedenti evi- 
denziano, a livello regionale, una riduzione dello smaltimento in 
discarica rispetto al totale deirindifferenziato prodotto, si passa 
infatti dal 77,8% del 2001al 42% del 2006. II maggior quantita- 
tive di rifiuti urbani indifferenziati smaltito nelle discariche della 
provincia di Crotone con 206.614 tonnellate cui seguono Reggio 
Calabria con 110.827 tonnellate e Catanzaro con 51.889 tonnella- 
te Q uantita di rifiuti relativamente modeste sono smaltite in pro- 
vincia di Vibo Valentia. 
In tabella 8.20 si riporta I'aliquota riferita ai quantitativi di rifiuto 



ANNO 



PROVINCIA 


2001 


2002 


2003 


2004 


2005 


2006 


COSENZA 










13 




CATANZARO 






1 


1 


1 


1 


REGGIO CALABRIA 


9 


9 


8 


5 


5 


1 


CROTONE 


8 




4 




3 


2 


VIBO VALENTIA 


2 




2 




1 


1 


TOTALE 


47 


40 


37 


28 


23 





Tabella 8.17 - Numero discariche* in esercizio al 31/12 per provincia - * sono escluse le discariche di Alii e Gioia Tauro. 
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Trend numero discariche in Calabria 2001-2006 
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Discariche RU per macroarea geografica 2001-2005 
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Tabella 8.18- Discariche operative al 30 dicembre 2006 - Fonte: Ufficio del Commissario Delegato e Catasto Regionale Rtfiuti 
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indifferenziato prodotto in ogni singola provincia e conferito in 
discarica. La riduzione nel corso degli anni e evidente sia su scala 
regionale sia provinciale ad eccezione di Vibo Valentia e Crotone 
chefanno registrareun incremento di tal quale prodotto in provin- 
cia e conferito in discarica. 

Si osserva una nettadiscordanzatra quanta prodotto in ogni singo- 
la provincia e quanta conferito. Latabella 8.21 mostra i quantitati- 
vi di rifiuti tal quali conferiti in impianti localizzati nella provincia 
di produzione. 

Un esempio eclatante e rappresentato dalla provincia di Cosenza 
che per un quantitative di tal quale conferito in discarica pari a 
221.536 nel 2006 nesmaltisce, in discariche localizzate in provin- 
cia, soltanto 38.587 tonnellate pari al 17% del totale. II restante 
83% viene smaltito in discariche fuori provincia ed in particolare 
come gia affermato, un quantitative pari a 182.941 tonnellate e 
conferito nella discarica di Crotone ed i restanti nella discarica di 
LameziaTerme(CZ). 

Nella discarica di Crotone, infatti soltanto I '11% (20.256 t) del 
totale conferito e prodotto in provincia, l'89% e prodotto in pro- 
vincia di Cosenza. 

Medesimasituazione per Vibo Valentia che per una produzione di 
tal quale conferito in discarica pari a circa 24. 813 tonnellate confe- 
risce soltanto il 3% pari a 689 t nella discarica di Vazzano (VV), 
mentreil 97% (circa 24. 124 1) viene conferito presso la discarica di 
LameziaTerme(CZ). 

AncheCatanzaro produce un quantitative di rifiuti tal quali awia- 
ti asmaltimentoindiscaricainferioreaquantovienerealmentecon- 
ferito nella discarica di LameziaTermeed in particolare il 53% del 
totale prodotto in provincia. 

Nel calcolo della produzione procapitea livello provinciale, sono 
stati considerati i quantitativi totali prodotti da ogni singola provin- 
cia eil Bilancio demografico I STAT. 
A livello regionale il quantitative procapitedi tal quale conferito in 
discarica ha un trend in crescita fino al 2003, mentre nel biennio 
successive subisceun decremento in tuttele province ad eccezione 
di CrotoneeVibo Valentia. 

Passando ad analizzarei quantitativi di rifiuto tal quale confe- 
rito in discarica bimestrale elaborati per I'anno 2005 (il 2006 
non e disponi bile) si evince come nel quarto bimestre, il con- 
ferimento dei rifiuti tal quali, subisce un incremento in linea 
con gli aumenti riscontrati nella produzione dei rifiuti a scala 
provinciale. 

Dal raffronto del dati registrati nel biennio 2004/2005 si osserva 
un trend in crescita dai primi mesi degli anni considerati ai mesi 
estivi di luglio eagosto, segue un trend in diminuzionefino agli 
ultimi mesi deH'anno. 

Si evince che il conferimento del tal quale aumenta in coincidenza 
del mesi di massimoflussoturisticocomegiaosservato nella produ- 
zionedei rifiuti urbani. 

Per il raggiungimento degli obiettivi del D . Lgs. 36/2003 (con- 
ferimento del rifiuto tal quale in discarica fino al 31 dicembre 
2006 con ulteriore proroga fino al giugno 2007) oltre ad un 
incentivazione della raccoltadifferenziatadovranno essereattua- 
ti i seguenti interventi individuati dall'Ufficio del Commissario 
Delegato per I'EmergenzaAmbientale 
• Completamento del raddoppio deH'impianto di GioiaTauro 

per garantire la combustione di tutto il CD R ad oggi prodotto 

in Regione; 



Completamento deH'ammodemamento deH'impianto di 
Reggio Calabria; 

Potenziamento della capacitadi trattamento in tutti gli impian- 
ti biologico-meccanici attualmentefunzionanti; 
Realizzazione degli impianti mancanti in provincia di Cosenza 
in siti differenti daquelli riportati nel piano; 
Completamento della retedi stazioni di trasferimentodei rifiu- 
ti dalleaeree perifericheagli impianti di trattamento; 
Ricostituzionedi discariche controllate a servizio degli impianti 
tecnologici cosi comeprevisto dal piano discariche. 



8.5. Rifiuti Speciali 

La produzione di rifiuti speciali rappresenta un indicatore fonda- 
mentale per stimare I'efficienza con la quale vengono utilizzate le 
risorsenei differenti processi produttivi e le quantita di beni desti- 
nati al consumo chenederivano. 

La produzione e la gestione dei rifiuti speciali e stata estrapolata dai 
dati riportati nelle pubblicazioni APAT "Rapporto Rifiuti" elabora- 
ti sulla base delle dichiarazioni MUD bonificate dalla Sezione 
Nazionaledel Catasto Rifiuti c/oAPAT. 
La produzione totale viene presentata utilizzando le seguenti cate- 
gorie: rifiuti speciali pericolosi, rifiuti speciali non pericolosi, rifiu- 
ti non determinati (CER o ISTAT non specificato), rifiuti da 
Costruzione& Demolizione(C&D). N ella categoria non ddtermi- 
nati sono stati raggruppati tutti i quantitativi di quei rifiuti per i 
quali non estato possibile stabilirne la categoria di attivita produt- 
tiva(NACE) o il CodicedeU'Elenco Europeo di appartenenza. 
II data sulla produzione totale di rifiuti speciali si riferisce agli anni 
2003e2004 eindudei rifiuti dacostruzioneedemolizioneappar- 
tenenti alia macrocategoria 17 non considerati nelle elaborazioni 
successive effettuate a livello provinciale I rifiuti appartenenti alia 
macrocategoria 17 non sono rappresentativi della reale produzione 
in quanta non soggetti, ai sensi deU'ex D. Lgs 22/97, ad obbligo 
di dichiarazione M UD. 

I valori di produzione 2004 pubblicati da APAT sono stati stimati 
sulla basedi unametodologia, messaapuntodaH'Agenzia, checor- 
rela le informazioni contenute nella banca dati Mud 2005, alia 
variazionedi alcuni indici economici comelavariazionedel PIL nel 
periodo considerato. 

Latabella 8.25 riportai dati di produzione complessiva distinti per 
tipologiadi rifiuto. Nel 2004 in Calabria si registra una riduzione 
dei quantitativi prodotti pari all'1,3%. 
I quantitativi di rifiuti speciali prodotti aumentano nel Sud-ltalia 
ein Italia, in controtendenza con i valori registrati in Regione 
(tabella 8.26). 

I dati, suddivisi in rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non 
pericolosi, sono aggregati escludendo i rifiuti da coiruzioneedemo- 
lizione (CER 17 non pericolosi), al finedi risalireal valoredi pro- 
duzione su scala regionale ein parte su scala provinciale. 
La tabella 8.27 riportai dati regionali di produzione relativi all'in- 
tervallo 2000-2004, la tabella 8.29 approfondiscelo studio a livel- 
lo di si ngole province 

Dall'analisi del quantitativi di rifiuti speciali prodotti negli anni 
suddetti si evince un trend disomogeneo con un'alternanzadi valo- 
ri in crescita ed in riduzione. 

La quantita totale di rifiuti speciali prodotta nel 2004 in Calabria e 
pari a 411.399 tonnellate, di cui circa il 90% (370.154 t) di rifiuti 
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Tabella 8.19 - Numero discariche* RU attive al 30/12 per provincia, anni 1999/2006 - *Sono escluse le discariche dislocate negli 
impianti di Gioia tauro e AUi 
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Figura 8.24- 



ANNI 



PROVINCIA 


2001 


2002 


2003 


2004 


2005 


2006 


COSENZA 


255.074 


219.155 


201.614 


255.747 


225.202 


221.536 


CATANZARO 


51.935 


69.171 


52.075 


57.596 


48.451 


27.758 


REGGIO CALABRIA 


192.024 


201.255 


193.785 


150.816 


159.841 


110.827 


CROTONE 


64.095 


70.868 


93.754 


74.587 


22.122 


23.672 


VIBOVALENTIA 


50.290 


50.811 


39.127 


20.272 


9.529 


24.813 


CALABRIA 


613.418 


611.260 


580.355 


559.018 


465.146 


408.606 



Tabella 8.20 - Quantitativi di RU prodotti in provincia e conferiti in discarica, anni 2001-2006 - Fonte - Dati UJJicio del Commissario 
Delegatoperl'Emergenza Ambientale in Calabria - *Sono esclusele discaricrie dislocate negli impianti di Gioia Tauro e Alii 



PROVINCIA 

DI UBICAZIONE 

DELLE DISCARICHE 



ANNI 





2001 


2002 


2003 


2004 


2005 


2006 


COSENZA 


207.916 


177.634 


155.598 


159.782 


74.755 


38.587 


CATANZARO 


67.514 


86.178 


81.180 


82.429 


63.470 


51.889 


REGGIO CALABRIA 


195.705 


204.786 


196.845 


153.840 


162.720 


110.827 


CROTONE 


95.674 


95.383 


127.075 


162.308 


163.509 


206.614 


VIBOVALENTIA 


46.609 


47.280 


19.657 


659 


693 


689 


CALABRIA 


613.418 


611.260 


580.355 


559.018 


465.146 


408.606 



Tabella 8.21 - Quantitativi di RU conferiti in discaricrie localizzate in provincia di produzione, anni 2001/2006 - Fonte : Dati UJjlcio del 
commissario Delegato per I' Emergenza Ambientale in Calabria - (*) sono escluse le discaricrie dislocate negli impianti di Gioia T. e Alii 
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ANNI 



PROVINCIA 


2001 


2002 


2003 


2004 


2005 


2006 


COSENZA 


348 


299 


275 


349 


308 


303 


CATANZARO 




188 


141 


156 


132 


76 


REGGIO CALABRIA 


341 


358 


343 


267 


283 


196 


CROTONE 


370 


410 


541 


431 


128 


137 


VIBOVALENTIA 


295 


299 


230 


120 


57 


147 


TOTALE 




305 






232 





Tabella 8.22 - Produzione procapite di RU conferita in discarica per provincia (t), anrri 



600 
500 
400 
300 
200 
100 




Produzione procapite conferita in discarica anni 2001-2006 




I. 



2001 2002 2003 

■ Cosenza Catanzaro 



2004 2005 2006 

Calabria Crotone Vibo Valentia 



Figura 825 



BIMESTRE 



Tabella 823 - Conferimento in discarica di Rvfiuti tal quali per bimestre (t), anno 2004- 



PROVINCIA 




II 


III 


IV 


V 


VI 


TOTALE 


COSENZA 


9.441 


9.635 


13.886 


17.216 


13 968 


18.284 


82.429 


CATANZARO 


20.191 


22.249 


22.250 


39.682 


25385 


23.120 


159.782 


REGGIO CALABRIA 


23.174 


24.710 


27.174 


31.561 


23 926 


21.662 


153.840 


CROTONE 


20.540 


24.618 


25.909 


37.049 


30.801 


23.391 


162.308 


VIBOVALENTIA 


92 


110 


104 


127 


116 


109 


659 


TOTALE 


73.439 


81.321 


89.324 


125.635 


94.196 


86.566 


559.018 



BIMESTRE 



PROVINCIA 


1 


II 


III 


IV 


V 


VI 


TOTALE 


COSENZA 


10.295 




10.868 


16.898 


10.077 


7.081 


63.470 


CATANZARO 


19.135 


14.912 


13.265 


11.255 


8.985 


7.202 


74.755 


REGGIO CALABRIA 


24.475 


26.211 


26.201 


36.802 


26.767 


22.266 


162.720 


CROTONE 


16.783 


19.512 


23.436 


41.041 


33.057 


29.680 


163.509 


VIBOVALENTIA 


107 


108 


112 


136 


121 


108 


693 


TOTALE 


70.795 


68.994 


73.882 


106.131 


79.008 


66337 


465.M6 



Tabella 8.24 - Conferimento in discarica di Rvfiuti tal quali per bimestre (t) anno 2005 
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Figura 8.26 



ANNO 



2004 2005 



PRODUZIONE 

Dl RIFIUTI 

SPECIALI NON 

PERICOLOSI 

ESCLUSI I 

RIFIUTI DACSD 



PRODUZIONE 

Dl RIFIUTI 

SPECIALI 

PERICOLOSI 



PRODUZIONE 

Dl RIFIUTI 

SPECIALI NON 

PERICOLOSI 

DACSD 



PRODUZIONE Dl 

RIFIUTI 

SPECIALI 

CONCERNON 

DETERMINATO 



PRODUZIONE Dl 

RIFIUTI 

SPECIALI 

CON ATTIVITA 

ISTAT NON 

DETERMINATA 



PRODUZIONE 

TOTALE RIFIUTI 

SPECIALI 



2003 



2004- 



399.726 



370.154 



48.305 



35.400 



727 514 



751.750 



229 



3.172 



5.367 



L17&946 



1.163.149 



Tabella 8.25 -Produzione totale (t) rtfiuti speciali in Calabria, anni 2003/2004- - Fonte: Rapporto Rvfiuti APAT 



ANNO 



CALABRIA 



SUD 



ITALIA 




1.178.946 19.769.540 

1.163.149 20.567.159 

Confronto Produzione totale rvfiuti speciali (t), anni 2003/2004- - Fonte: Rapporto Rvfiuti APAT 




100.581.260 
108.444.544 



ANNO 



PRODUZIONE 

Dl RSNON 

PERICOLOSI 

ESCLUSI I 

RIFIUTI DACSD 



PRODUZIONE 

Dl RS 

PERICOLOSI 



PRODUZIONE 

Dl RS CON CER 

E ISTAT NON 

DETERMINATI 



PRODUZIONE 

TOTALE RS 

ESCLUSI I 

RIFIUTI 

DACSD 



PRODUZIONE 

PROCAPITE RS 

ABITANTI ESCLUSI I 

CALABRIA RIFIUTI DA 

CSD 

(KG/AB*ANNO) 



2000 


358.941 


30.339 


4.867 


394.147 






2001 


408.296 


35.206 


304 


443.806 


2 009.623 


221 


2002 


357.471 


24.952 


2.586 


385.009 


2007.392 


192 


2003 


399.726 


48.305 


3.401 


451.432 


2011.338 


224 


2004 


370.154 


35.400 


5.845 


411.399 


2.009.268 


205 



Tabella 8.27 -Trend Produzione totale RS (t) in Calabria, anni 2000/2004- - Fonte: Rapporto Rvfiuti APAT, Bilancio Demografico ISTAT 




2O0O 2001 2O02 2O03 2004 

H Produzione totale RS esclusi i rifiuti da C&D Calabria 

Figura 8.27 
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speciali non pericolosi e 35.400 t (9%) di rifiuti speciali pericolosi 
el% di rifiuti non determinati (tabelle 8.25 e8,27). 
D al confronto dei dati regi strati nel quinquennio (tabella8.29) si nota- 
no valori altalenanti si deduceunageneraletendenzaallariduzionedella 
produzione complessiva. Nel 2004 i quantitativi di rifiuti speciali 
esclusi i C& D subiscono un decremento del 9%. Per i rifiuti pericolo- 
si si assiste, rispetto al 2003, ad un decremento del 26%, mentrela per- 
centualedi rifiuti non pericolosi diminuiscedel 7,4%. 

I dati riportati in tabella 8.28 mostrano chel' andamento di produzio- 
ne dei rifiuti speciali trail 2000 ed il 2003, coincide con lemediedel 
Sud-ltalia edeiritalia subendo un'inversionedi tendenzanel 2004. 

A livello provinciale, Cosenza subisce nel 2004 una drastica ridu- 
zionedei quantitativi prodotti pari al 59% rispetto all 'anno prece 
dente(tab. 268).Talefenomenoedacorrelare, come si evincedalla 
tabella riportata di seguito, alia diminuzione della produzione dei 
rifiuti speciali non pericolosi. 

Per lealtre province, i dati di produzione sono in crescitaad ecce 
zionedel valore(-4,9% ) di Vibo Valentia. Lamassimavariazione 
percentuale e stata registrata in provinciadi Crotonecon un incre 
mento di circa il 62% rispetto al 2003. 

II dettaglio relativo ai valori di produzione di rifiuti speciali non 
pericolosi e pericolosi a livello provinciale, e riportata nel I a tabella 
8.30 (non edisponibile il dato per gli anni 2000/2001). 
L'analisi dei dati afferenti aciascun macrosettore economico rivela 
che il contributo maggiore alia produzione di rifiuti speciali non 
pericolosi eimputabileaH'attivitadi produzionedi energiaelettrica, 
gaseacqua(NACE 40-41) con un quantitative pari a 112.438 ton- 
nellateed al trattamento dei rifiuti edepurazionedi acquedi scari- 
co (N ACE 90) con un quantitative pari a 112.096 tonnellate che 



corrispondeal 30% del totale prodotto. Tali quantitasono in note 
volecrescita rispetto all 'an no precedente. 
Per quanto attieneai rifiuti pericolosi, I'attivita relativa al codice 
NACE 36-37 attivita afef/e induirie manifatturiere, con 9920 
tonnellate circa rappresenta il 28% del totale rifiuti prodotto, 
mentre le attivita con codice NACE 50/55 attivita di commercio 
riparazioni ed altri srvizi generano 7300 tonnellate pari al 20% 
del totale prodotto. 

II confronto traleproduzioni di rifiuti pericolosi 2003/2004 rela- 
tivi ai medesimi codici di attivita fanno rilevareun incremento dei 
quantitativi derivanti dallealtreindustriemanifatturierepari al 6%. 
La distribuzione della produzione dei rifiuti speciali non pericolosi 
suddivisi per codici (tabella 8.31) previsti dall'Elenco Europeo dei 
Rifiuti di cui alladecisione2000/532/CE rilevache, nel 2004, le 
categorie maggiormente rappresentate sono la macrocategoria 19 
relativa ai rifiuti daimpianti di trattamento dei rifiuti edelleacque 
con 126.097 tonnellate pari al 34% del totale; seguono i rifiuti 
organici prodotti daprocessi termici appartenenti alia macrocatego- 
ria 10 con 104.313 tonnellate pari al 28% del totale produzione. 

Relativamente ai rifiuti speciali pericolosi le macrocategorieCER 
maggiormente rappresentate sono: 

• rifiuti non specificati altrimenti (macrocategoria 16) con 9.942 
tonnellate pari al 28% del totale 

• rifiuti organici prodotti da process termici appartenenti alia 
macrocategoria 10, con 6528 tonnellate pari al 18% del totale 
di produzione 

• rifiuti da impianti di trattamento dei rifiuti e delle acque 
(macrocategoria 19) con un quantitative pari a 2.118 tonnellate 
eil 15% del totale prodotto. 



ANNO 



PRODUZIONE TOTALE 

RS ESCLUSI I RIFIUTI 

DA C&D CALABRIA 



PRODUZIONE TOTALE 

RS ESCLUSI I RIFIUTI 

DAC&DSUD 



PRODUZIONE TOTALE 

RS ESCLUSI I RIFIUTI 

DA C&D ITALIA 



2000 


394.147 


9.740.688 


55.809.152 


2001 


443.806 


11.871.438 


59.358.587 


2002 


385.009 


10.428.144 


54.767.160 


2003 


451.432 


12.011.639 


58.032.954 


2004 


411.399 


12.211.304 


61.986.027 



Tabella 8.28 - Produzione totale RS (t) per macroaree geografiche - Fonte: Dati Rapporto Rifiuti APAT 



ANNI 



PROVINCIA 


2000 


2001 


2003 


2004- 


2005 


COSENZA 


200.737 


250.121 


204159 


243 703 


98.902 


CATANZARO 


107.209 


67 408 


58429 


68.931 


83.659 


REGGIO CALABRIA 


36.588 


71080 


55.901 


28.341 


57.801 


CROTONE 


43.416 


47 726 


58621 


98.764 


159.910 


VIBO VALENTIA 


6.197 


7.471 


7.899 


11.693 


11.127 


CALABRIA 


394.147 


443.806 


385.009 


451.432 


411.399 



Tabella 8.29 - Produzione RS (t) esclusi i rifiuti da C&D per provincia anni 2000/2004- - Fonte: Dati Rapporto Rifiuti APAT 
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A livello nazionalei maggiori quantitativi di rifiuti non pericolosi 
prodotti appartengono alia macrocategoria 17 derivanti da attivita 
di costruzioneedemolizionecon 46,5 milioni di ton n el I ate pari al 
42,8% (dati stimati daAPAT perchenon soggetti a dichiarazione 
MUD), seguono i rifiuti da impianti di trattamento dei rifiuti e 
delleacquecon 15 milioni di tonne! I ate pari al 13,8% del totale. Per 
i rifiuti pericolosi e la macrocategoria 07 relativaai rifiuti derivanti 
da processi chimici organici, la piu rappresentata nella produzione 
con il 20% sul totale. 

I rifiuti prodotti nel Sud- Italia rientrano nellemedesimemacro- 
categorie dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti in 
Calabria. 



8.5.1. La gestione dei rvfLuti speciali 
I dati sulla gestione dei rifiuti speciali si riferiscono alleelabora- 
zioni che APAT ha effettuato su quantitativi estrapolati dalle 
dichiarazioni MUD trasmesse dai gestori e relative alle attivita 
svoltenel 2006. 

La gestione delle diverse tipologiedi rifiuto sped ale peri col oso e 
non pericoloso comprende operazioni di smaltimento, tratta- 
mento erecupero. Nel 2004 si eregistrato un incremento nella 
gestione dei rifiuti speciali pari al 28% rispetto al 2003, anno in 
cui sono state gestite circa 688 mila tonnellate di rifiuti. 
La quantita di rifiuti speciali complessivamentegestitanel 2004 e 
di 878 mila tonnellate di cui il 92,1% di rifiuti non pericolosi, la 
restante parte (7,9%) da rifiuti pericolosi. II quantitative di rifiuti 



2003 



PROVINCIA 



PRODUZIONE 

DI RS NON 

PERICOLOSI 

ESCLUSI I 

RIFIUTI 

DAC&D 



PRODUZIONE 

DI RS 

PERICOLOSI 



PRODUZIONE 

DI RS NON 

PERICOLOSI 

ESCLUSI I 

RIFIUTI 

DAC&D 



PRODUZIONE 

DI RS 

PERICOLOSI 



PRODUZIONE 

DI RS NON 

PERICOLOSI 

ESCLUSI I 

RIFIUTI 

DAC&D 



PRODUZIONE 

DI RS 

PERICOLOSI 



COSENZA 


197 812 




233.820 


8663 


CATAMZARO 


46.539 


11.406 


52.593 


15427 


REGGIO C. 


50.907 


4 727 


22.024 


5802 


CROTONE 


55 574 


2731 


83479 


14673 


VI BO V. 


6 639 




7.810 


3.740 


CALABRIA 


357.471 


24.952 


399.726 


48.305 



88 770 


6.433 


68 162 


14.777 


52 596 


4.513 


152 522 


7.259 


8.104 


2.418 


37a 154 


35.400 



Tabella 8.30 - Produzione RS pericolosi e non (t) esclusi i rifiuti da C&D per provincia, anni 2002/2004- - Fonte: Dati Rapporto Rifiuti APA 

CALABRIA SUD ITALIA 



CER 

Ol 

02 

03 

04 

OS 

oe 

07 
OS 
OS 

io 
11 



IS 

17 



20 
TOTALE 



RSNP 


RSP 


RSNP 


RSP 


RSNP 


RSP 






2 077 818 


1 364 


5.797 187 


61.730 


22 980 




1 159429 


6 


3.570 818 


2 040 


11 422 




238.218 


4.421 


2.923 738 


12 295 


572 




71 321 


19 


826 475 


966 


18 




12 708 


49 195 


38.769 


82 149 


3 522 




20 345 


25 215 


994 169 


192 813 


1 489 




70 385 


97.616 


475 329 


1.075 337 


123 


52 


21 207 


8 806 


873.597 


57 571 


34 


2270 


393 


21 838 


7 907 


65 209 


104.313 


6 528 


3 068 517 


81.430 


11 111.791 


567 686 


168 




11 548 


92 765 


107 158 


357 748 


1 389 


1435 


431.693 


28 540 


4.614461 


418 429 


- 


2 734 


24 


89 916 


41 


540 778 




27 




3.800 


9 


40 516 


24 356 


374 


440.067 


14.534 


4.262 492 


66 341 


27 892 


9 942 


710 841 


106.091 


2.442 411 
46458 517* 


577 529 
488.899 


67 


3 933 


1 142 


81 380 


7 410 


139 934 


126 097 


2.118 


2 146 360 


36.551 


15 031.037 


591 989 


29 599 


5 370 


906 142 


37 057 


3 371 893 


8 885 


370.154 


35.400 


11.388.167 


780.544 


56.456.692 


5.348.844 



Tabella 8.31 - Produzione rifiuti speciali pericolosi e non per codice CER, anno 2004- - Fonte: Rapporto Rifiuti APAT-*dati stimati da Apat 
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speciali pericolosi gestiti nd 2004 pari a 69.364 ton nel late, subisce 
un decremento del 39% rispetto all 'anno precedente 

I rifiuti speciali non pericolosi aumentanodel 41% rispetto al 2003, 
corrispondente a 234.763 tonnellate (tabella 8.32). 

Passando ad analizzare le singole operazioni di gestione si osserva 
cheil trend dal 2000 al 2004 non si mantiene costante sia per i 
rifiuti sottoposti a recupero sia a smaltimento. 

II quantitative di rifiuti speciali recuperati come rappresentato nel 
diagrammaatorta, epassatoda302.960 tonnellatenel 2003(44% 
di quanta gestito) a 519.112 tonnellatenel 2004 (59%). 

II quantitative dei rifiuti speciali smaltito varia da 117.233 tonnella- 
tenel 2000, pari al 30% di quanta gestito, a 359. 374 tonnellatenel 
2004 pari al 41%. 
Nel 2004 si evince un incremento dei quantitativi awiati al recu- 



pero del 71% rispetto al 2003 ed un decremento di quelli awiati 
alio smaltimento (- 6,6%). 

Dal 2003 al 2004 si nota una riduzione di rifiuti pericolosi sia 
smaltiti che recuperati, mentresi osserva un aumento perentram- 
bi le operazioni recupero e smaltimento relativo ai rifiuti non peri- 
colosi. 

Letabellesuccessiveriportano i dati sui quantitativi di rifiuti specia- 
li pericolosi enon pericolosi awiati a recupero ea smaltimento nd- 
I'intervallo temporale 2000 - 2004. 

Nel biennio 2003 - 2004 lapercentualedi rifiuti speciali peri- 
colosi recuperate e in flessione (dal 9% al 3,4% del totale rifiu- 
ti recuperati), mentre i rifiuti non pericolosi subiscono un 
incremento di circa 225.586 tonndlate pari all'82% (vedi 
tabella 8.34). 



RIFIUTI RIFIUTI 

CALABRIA GESTITI NON GESTITI 

PERICOLOSI (T/A) PERICOLOSI (T/A) 



TOTALE RIFIUTI 
GESTITI (T/A) 



RIFIUTI 

GESTITI NON 

PERICOLOSI (%) 



RIFIUTI 

GESTITI 

PERICOLOSI (%) 



2000 






n.d. 






2001 


nd 


n.d. 


n.d. 


- 




2002 


384.209 


144.412 


528.621 


72,7 


27,3 


2003 


574.359 


113.577 


687.936 


83,5 


16,5 


2004- 


809.122 


69.364 


878.486 


92,1 


7,9 



Tabella 8.32 - Rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi gestiti, anni 2000/2004- - Fonte: Rapporto Rifiuti APAT 



ANNO 



TOTALE RIFIUTI TOTALE RIFIUTI TOTALE RIFIUTI RIFIUTI 

SMALTITI (T/A) RECUPERATI (T/A) GESTITI (T/A) RECUPERATI % 



RIFIUTI 
SMALTITI % 



2000 


117.233 


279912 


397 145 




29,5 


2001 


136.081 


408459 


544 540 


75,0 


25,0 


2002 


183.512 


345.109 


528621 


65,3 


34,7 


2003 


384.976 


302.960 


687.936 


44,0 


56,0 


2004- 


359.374 


519112 


878486 


59,1 


40,9 



Tabella 8.33 - Rifiuti speciali gestiti in Calabria anno 2000/2004- - Fonte: Dati Rapporto Rifiuti APAT 



1.000.000 



Trend rifiuti recuperati e gestiti anni 2000-2004 



Ufa I 



2000 2001 2002 2003 2004 

■ Totale rifiuti gestiti Totale rifiuti recuperati Totale rifiuti smaltiti 

Figura 8.28 
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8.5.2.1 II recupero dei rvfiuti speciali 

Leoperazioni di recupero sono definite neH'Allegato C del D. Lgs 

152/06 : 



RECUPERO 




Operazione 


Spetifiche 


Rl 


Recupero di energia 


da R2 a RIO 


Recupero di materia 


RB 


Mesa in riserva 



Di seguito sono riportate le quantita di rifiuti speciali pericolosi e 
non pericolosi awiati al leoperazioni di recupero in Regione. 
Dall'analisi dei dati relativi al 2004 riportati in tabella 279, si evince 
comeleoperazioni di messa in riserva RB pre! i mi nari allosvolgimen- 
to delleoperazioni di recupero, hanno interessato una quantita signi- 
ficativadi rifiuti non pericolosi pari al79.B5tonnellate. I rifiuti spe- 
ciali pericolosi hanno subito un incremento nelle operazioni R4 
"Recupero di materia di metal I i ecomponenti meta'lici"registrando 
16840 tonnellatenel 2004 rispetto al precedenteanno. 
D alia seguente tabella si evince che rispetto al 2003 sono aumenta- 
teleattivitadi messain riservaRB(dal 10,5% al 34,6%), leattivi- 
ta di ricicloe recupero di altresostanzeinorganicheR5(dalloO,l% 
al 31,9%) e, di una piccola quantita pari ad incremento percentua- 
ledi circa 1%, leoperazioni R10 di spandimento sul suolo. Un 
accentuato decremento e registrato dai quantitativi sottoposti ad 
operazioni Rl"utilizzo comecombustibile" chesi riduconodal 43,5 
% al 13,6% nel 2004. 



CALABRIA 



RIFIUTI 

RECUPERATI NON 

PERICOLOSI 



RIFIUTI 
RECUPERATI 
PERICOLOSI 



I grafici 8.30 e8.31 riportano lepercentuali dei quantitativi sottopo- 
sti ad operazioni di recupero rispetto altotalenegli anni 2003e2004. 

8.5.2. Lo smaltimento dei rvfiuti speciali 
Leoperazioni di smaltimento sono definite neH'Allegato B del D. 
Lgs. B2/06: 



SMALTIMENTO 

Operazione 

DlaD12 



daDBaDB 



RB 



Spetifiche 

Effettivo smaltimento 

quale deposito in discarica 

incenerimento, 

trattamento 

chimico-fisico e biologico 

Operazioni di 

raggruppamento 

preliminare, 

ricondizionamento 

o deposito preliminare 

Messain riserva 



In analogia con quanta elaborato per le operazioni di recupero si 
riportano letabellecon lequantitadi rifiuti speciali pericolosi enon 
pericolosi awiati alle operazioni di smaltimento in Calabria. 
La tabella relativa ai RS non pericolosi evidenzia che i quantitativi 
awiati ad operazioni di smaltimento tra il 2002 - 2004 tendono 
complessivamentead aumentare (tabella 8.39). 



TOTALE RIFIUTI 
RECUPERATI 



RIFIUTI 

RECUPERATI NON 

PERICOLOSI (%) 



RIFIUTI 

RECUPERATI 

PERICOLOSI (%) 



2000 


nd 


nd 


279.912 


- 


" 


2001 


nd 


nd 


408.459 


- 


. 


2002 


250.521 


94.588 


345.109 


72,6 


27,4 


2003 


275.808 


27.152 


302.960 


91,0 


9,0 


2004- 


501.394 


17.718 


519.112 







Tabella 8.34- -Quantitativi RS recuperati (t), anni 2000/2004- - Fonte: Rapporto Rifiuti APAT 



(t) 
600.000 
500.000 
400.000 
300.000 
200.000 
100.000 



Quantitativi Rifiuti Speciali recuperati 





2002 

Rifiuti recuperati non 
pericolosi 

Figura 8.29 



2003 

Rifiuti recuperati 
pericolosi 



2004 



Totale Rifiuti recuperati 
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RIFIUTI RIFIUTI 
CALABRIA SMALTITI NON SMALTITI 
PERICOLOSI (T) PERICOLOSI (T) 



TOTALE RIFIUTI 
SMALTITI (T) 



RIFIUTI RIFIUTI 

SMALTITI NON SMALTITI 

PERICOLOSI (%) PERICOLOSI (%) 



2000 






279.912 






2001 


nd 


nd 


408.459 


- 




2002 


133.688 


49.824 


183.512 


72,8 


27,2 


2003 


298.551 


86.425 


384.976 


77,6 


22,4 


2004 


307.728 


51.646 


359.374 




14,4 



Tabella 8.35 - Quantitativi RS smaltiti (t), anni 2000/2004- - Fonte: Rapporto Rtfiuti APAT 

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI 



CALABRIA 


Rl 


R2 


R3 


R4 


R5 


RIO 


R13 


TOTALE 


2002 


109.353 




32 041 


15.965 


40.323 


9.745 


43.561 


250.988 


2003 


131.873 


41.585 


20.252 


56.618 


400 


163 


24.917 


275.808 


2004 


70.684 


1.315 


34 704 


42.556 


165.516 


7.484 


179.135 


501.394 



Tabella 836 - Quantitativi RS (t) non pericolosi per operazioni di recupero anni 2002/2004- - Fonte: Dati APAT. 

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI 



CALABRIA 


Rl 


R2 


R3 


R4- 


R5 


RIO 


R13 


TOTALE 


2002 








35403 


29.854 





29.322 


94.588 


2003 


8 





20.188 


58 








6.898 


27.152 


2004 








16 840 


176 






17.718 



Tabella 8.37 - Quantitativi RS (t) pericolosi per operazioni di recupero anni 2002/2004- - Fonte: Dati APAT 
OPERAZIONE DESCRIZIONE TIPOLOGIA 2002 2003 



2004- 









T 


% 


T 


% 


T 


% 


Rl 


Utilizzo come 


Non Pencolosi 


109.353 


31,6 


131.873 


43,5 


70.684 


13,6 




combustibile 


Pericolos 


9 




8 




19 




R2 


Recupero di materia 
(Rigenerazione/ 


Non Pencolosi 





0,0 


41.585 


13,7 


1315 


0,3 




recupero di solventi) 


Pericolos 

















R3 


Riciclo recupero di 
sostanze organiche 


Non Pencolosi 


32.041 


9,3 


20.252 


13,3 


34.704 


6,7 




non utilizzate come 
solventi 


Pericolos 







20.188 









R4 


Recupero di materia 
di metalli e compo- 


Non Pencolosi 


15.965 


14,9 


56.618 


18,7 


42.556 


11,4 




nenti metallic 


Pericolos 


35.403 




58 




16.840 




R5 


Riciclo recupero 
di altre sostanze 


Non Pencolosi 


40.323 


20,3 


400 


0,1 


165.516 


31,9 




inorganiche 


Pericolos 


29.854 









176 




RIO 


Spandimento 

sul suolo 


Non Pencolosi 


a745 


2,8 


163 


0,1 


7.484 


1,4 




Pericolos 

















R13 


M essa in riserva 


Non Pencolosi 
Pencolosi 


43.561 
29.322 


21,1 


24.917 

6.898 


10,5 


179.135 
683 


34,6 


TOTALE 






345.576 


100 


302.960 


100 


519.112 


100 



Tabella 8.38 - Operazioni di recupero rtfiuti speciali, anni 2002/2004- - Fonte: Dati APAT 
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I rifiuti pericolosi awiati ad operazioni di smaltimento, come emerge 
nellatabella8.40 ; crescenotevolmentenel biennio 2002 - 2003men- 
tre nel biennio 2003 - 2004 si osserva una accentuata diminuzione. 
Altro dato rilevanteelariduzionedello smaltimento in discarica sul 
totale rifiuti prodotti rispetto ad un incremento del trattamento 
biologico. II trend dal 2002 al 2004 mostraunaevidenteflessione. 
Nel dettaglio, I'operazione di smaltimento piu diffusa in Regione 
nel 2003 risulta lo smaltimento in discarica con il 43,8% segue il 
trattamento biologico con il 36,5%. II 2004 e caratterizzato da 
un'inversionedi tendenza: il trattamento biologico diventa I'opera- 
zione piu diffusa con il 46,4% afrontedello smaltimento in disca- 
rica chesi riduceal 35,5%. 

8.5.3. L'impiantistica per lo smaltimento 
dei rifiuti speciali 

Letabellesuccessiveriportano leinformazioni su alcune tipolo- 
giedi impianti peril trattamento elo smaltimento dei rifiuti spe- 
ciali operativi in Calabria autorizzati ai sensi degli artt.27 e28 



dell'ex D.Lgs 22/97. I dati aggiornati al 2004 sono stati estra- 
polati dal Rapporto Rifiuti dell 'A PAT e non comprendono gli 
impianti di veicoli fuori uso che saranno trattati nel paragrafo 
successive 

8.5.4-. Discariche rifiuti speciali 
Passando ad analizzareil numero di discariche operative in Regione 
il maggior numero erappresentato da discariche di secondacatego- 
riadi tipo B ( rifiuti speciali non pericolosi ) di cui una local izzata 
in provinciadi Cosenzanel comunedi Rossano, duein provinciadi 
Crotoneed una in provinciadi Vibo Valentia. 
Gli impianti sono in totale quattro con capacita residua al 
33/12/2004 pari a94.918 m 3 di cui treoperano in conto proprio ed 
unoincontoterzi. I piani di adeguamento ai sensi del DLgs36/2003 
sono stati presentati dai gestori di due impianti con approvazionein 
data 12/2004 del piano relativo alia discarica di Rossano (CS). 
In regione eoperativaun'unica discarica di secondacategoriatipoA 
per rifiuti inerti local izzata nel comunedi Rossano. 



Attivita di trattamento finalizzato al recupero 2003 

10,5% 



13,3% 




Attivita di trattamento finalizzato al recupero 2004 



13,60 



34,60 




1,40 



Rl Utilizzo come combustibile 



R3 Riciclo recupero di sostanze organiche 
non utilizzate come solventi 



R5 Riciclo recupero di altre sostanze organiche 
G R13 Messi in risen/a 



R2 Recupero di materia 
(Rigenerazione/ recupero di solventi) 

R4 Recupero di materia di metalli 
e component! metallici 

D RIO Spandimenti sul suolo 



Rl Utilizzo come combustibile 



R3 Riciclo recupero di sostanze organiche 
non utilizzate come solventi 



R5 Riciclo recupero di altre sostanze organiche 
G R13 Messi in risen/a 



R2 Recupero di materia 
(Rigenerazione/ recupero di solventi) 

R4 Recupero di materia di metalli 
e componenti metallici 

D RIO Spandimenti sul suolo 



Figura 8.30 



Figura 8.31 



RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI 



CALABRIA 


DI 


D8 


D9 


DIO 


D14 


D15 


TOTALE 


2002 


44.634 


80.841 




746 




2.311 


133.688 


2003 


147.797 


140.365 


7.169 


509 





2.711 


298.551 


2004 


118.496 


166.491 


15.634 


254 


- 


6853 


307.728 



Tabella 8.39 - Quantitativi (t) RS non pericolosi per operazioni di smaltimento, anni 2002/2004- - Fonte: Dati APAT 

RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI 



CALABRIA 


DI 


D8 


D9 


DIO 


D14 


D15 


TOTALE 


2002 


4.046 




33.763 


8.948 




2.975 


49.824 


2003 


20.802 


11 


55.618 


7.120 


116 


2.758 


86.425 


2004 


9.107 


366 


34.778 


5.910 


- 


1.485 


51.646 



Tabella 8AO - Quantitativi (t) RS pericolosi per operazioni di smaltimento, anni 2002/2004- - Fonte: Dati APAT. 
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8.5.4.1. Quantitativi rifiuti speciali 

smaltiti in discarica 

Riguardo alle quantita smaltite nel 2004 complessivamente sono 

state inviate in discarica 87.689 tonnellate di cui il 90% pari a 

78.582 tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi eil 10% pari a 

9.107 tonnellatedi rifiuti speciali pericolosi. 

D el quantitative totale smaltito soltanto l'13% e rappresentato da 

rifiuti inerti. 

8.5.5. Impianti di incenerimento rifiuti speciali 
Gli impianti operativi in Calabrianel 2004 cherisultano sono tre. Si 
trattadi impianti di termodistruzione di rifiuti speciali pericolosi e 



non pericolosi autorizzati all'esercizio delTattivita di "incenerimento a 
terra" individuate da 1 codiceDIO deH'AllegatoB del DLgs 152/2006. 
Da un confronto a livello nazionaleedi Sud Italia si evince cheil 
numero di impianti di incenerimento rifiuti speciali in esercizio in 
Calabria rappresenta il 15% del totale impianti al Sud e il 4,3% 
degli impianti in esercizio a livello nazionale. 
La localizzazione e indicata nella tabella complessiva iniziale 

8.5.5.1. Quantitativi rifiuti speciali inceneriti 
Nel 2004 sono stati inceneriti 6203 tonnellatedi rifiuti di cui il 
6077 tonnellatedi rifiuti sanitari pari al 98% del totaleed il restan- 
tel,4% di rifiuti speciali elo 0,6 di rifiuti urbani (CER 20). 



OPERAZIONE DESCRIZIONETIPOLOGIA 



DI 


Smaltimento 
in discarica 


Non Pericolosi 
Pericolosi 


44,634 
4 046 


26,5 


147.797 
20.802 


43.8 


118.496 
9.107 


35,5 


D8 


Trattamento 
biologico 


Non Pericolosi 
Pericolosi 


80.841 
92 


44,1 


140.365 

11 


36.5 


166.491 
366 


46,4 


D9 


Trattamento 
chimico fisico 


Non Pericolosi 

Pericolosi 


5 156 
33.763 


21,2 


7.169 
55.618 


16.3 


15.534 
34.778 


14,0 


DIO 


Incenerimento 
a terra 


Non Pericolosi 
Pericolosi 


746 
8 948 


5,3 


509 
7.120 


2.0 


254 
5.910 


1,7 


D14 


Ricondizionamento preli- 
minare prima 
di una delle operazioni di 
cui ai punti 
da DI a D13 


Non Pericolosi 
Pericolosi 


O 
O 


" 



116 


0,03 


" 


" 


D15 


Deposito preliminare 


Non Pericolosi 
Pericolosi 


2.311 
2.975 


2,9 


5.469 
2.758 


2.1 


6.853 
1.485 


2,3 


TOTALE 






183.512 


lOO 


384.976 


101 


359.374 


lOO 



Tabella 8A1 - Operazioni jrnalizzate alio smaltimento rifiuti speciali, anni 2002/2004 - Fonte: Dati APAT. 



Attivita finalizzata alio smaltimento 2003 

2,0% 2,1% 
16,2% 




Attivita di trattamento finalizzata alio smaltimento 2004 
2 0% 0,03% 1,4% 




DI Smaltimento in discarica 
D9 Trattamento chimico fisico 
D15 Deposito preliminare 



Figura 8.32 



D8 Trattamento biologico 
DIO Inceneritore a terra 



DI Smaltimento in discarica 
DIO Inceneritore a terra 
D15 Deposito preliminare 

Figura 8.33 



D9 Trattamento chimico fisico 

D14 Ricondizionamento preliminare 
prima di una delle operazioni di cui 
DI a D14 
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TIPOLOGIA IMPIANTO 



PROVINCIA COMUNE 



POTENZIALITA 

AUTORIZZATA 

(T/A) 



VOLUME 

AUTORIZZATO 

(MC) 



QUANTITA 

TRATTATA/ 

SMATITA (T/A) 



DISCARICHE II CATEGORIATIPO A 


cs 


ROSSANO 




100.000 




DISCARICHE II CATEGORIATIPO B 


cs 


ROSSANO 




120.000 


9.773 




KR 


CROTONE 




150.000 


43.168 




KR 


CROTONE 




250.000 


33.325 




vv 


VIBO V. 




2300 


278 


IMPIANTI Dl INCENERIMENTO 


cz 


LAMEZIAT 


8.500 




3.610 




KR 


CROTONE 






2.593 




RC 


REGGIO C. 








IMPIANTI DITRATTAMENTO 


CS 


BISIGNANO 


5.000 




14.005 


CHIMICO FISICO E BIOLOGICO 














CS 


TORTORA 


nd 




5.729 




CS 


GUARDIA PIEMONTESE 


nd 




4.556 




CS 


SAN LUCIDO 


nd 




4.057 




CZ 


LAMEZIAT 


nd 




2.543 




CZ 


SOVERATO 


nd 




1.616 




KR 


CROTONE 


36.000 




14.419 




KR 


CROTONE 


48.000 




3.144 




KR 


CIRO M. 


6.200 




142 




KR 


CROTONE 


nd 




1.700 




RC 


GIOIAT. 


nd 
70mc/g 




122.223 




VV 


VIBO V. 




21.958 




KR 


CROTONE 


350.000mc 




6 



Tabella 8 A2 - Sintesi impianti di smaltimento, di incenerimento e trattamento chimico e biologico - Fonte: rapporto rifiuti APAT. 



10% 





90% 



98% 



! Rifiuti speciali non pericolosi 
Rifiuti speciali pericolosi 



■ Rifiuti sanitari 

Rifiuti speciali esclusi i CDR 
Rifiuti urbani 



Figura 8.34- - Quantitativi rifiuti speciali smaltiti in discarica, Figura 8.35 - Quantitativi di rifiuti inceneriti in Calabria 
anno 2004- (%),anno 2004- 
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Del totale, il 58% dei rifiuti pari a 3610tonnellat.ee stato trattato 
neH'impiantodi LameziaTerme(CZ) eil restante42% pari a 2593 
tonnellate neH'impianto di Crotone; non si hanno informazioni 
sull'impianto di Reggio Calabria. 

Analizzando le quantita trattate da ogni singolo impianto si rileva 
chei quantitativi smaltiti sono rappresentati in gran parte da rifiuti 
sanitari: per 1'innpianto di LameziaTerme(CZ) i rifiuti sanitari rap- 
presentano il 97% del totale rifiuti trattati, per I'impianto di 
Crotone sono il 99% del totale rifiuti. 

8.5.6. Impianti di trattamento cViirriico 
/isico e biologico dei rifiuti 

Gli impianti in esercizio nel 2004 sono tredici di cui il maggior 
numeroelocalizzato in provinciadi Crotone. La localizzazione dei 
singoli impianti e indicata nella tabella complessiva iniziale. 
Negli impianti di compostaggio trattati in tale paragrafo sono 
esclusi quelli di selezione e biostabilizzazione /produzione di 
frazionesecca e Combustibile derivante dai rifiuti (CDR) che 
trattando esclusivamente rifiuti urbani o rifiuti speciali assimi- 
lati, sono gia stati analizzati nel paragrafo relativo ai rifiuti 
urbani. 

I quantitativi di rifiuti complessivamente awiati al compostaggio 
ammontano nel 2004 a circa 196.101tonnellate di cui 182.127 
tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi (93%del totale), 12.836 
tonnellate (6,5% del totale) di rifiuti speciali pericolosi e 1138 ton- 
nellate di rifiuti urbani (0,6% del total e).Leoperazi on i a cui sono 
sottoposti i rifiuti in ingresso agli impianti sono D9 (trattamento 
fisico e chimico) eD8 (trattamento biologico). 



8.5.7. Alcune categorie di rifiuti speciali 

8.5.7.1 VeicoliJTjoriuso (VFU) 
Lagestionedei veicoli fuori usoedisciplinatadal D. Lgs. 209/2003 
in attuazione alia Direttiva 2000/53/CE che si applicaai veicoli, ai 
veicoli fuori uso ed ai relativi component! emateriali. Lo studio di tale 
tipologiadi rifiutorisultaestremamentearticolatoecomplessosiaper 
la quantita ediversita dei codici CER coinvolti, siaperllmportanzae 
ladimensionedel fenomenoraggiuntaneH'ultimodecennio. 
Le informazioni relative a questa tipologia di dati, possono essere 
richieste all'ACI per quanto riguarda la fase di immatricolazione e 
deregistrazione dei veicoli stessi ed estrapolate dalla banca dati 
MUD per le informazioni relative alia loro gestione. 
AI finedi monitorareil flussodei rifiuti provenienti dalle attivitadi 
demolizionedei veicoli afinevita, il DPCM 22 dicembre2004 ha 
introdotto una sezione speciale del M U D dedicata ai soggetti che 
gestiscono questa particolare tipologia di rifiuti aggiomando il 
MUD attualmentein vigore. II nuovo modello prevedelacompila- 
zione da parte dei soggetti gestori (autodemolitori, rottamatori e 
frantumatori) di schede specifiche identificative Le informazioni 
fomitein tale sezione del MUD consentiranno nel futuro unacor- 
retta e completa ricostruzione dei flussi di una categoria di rifiuti 
aventeun rilevante potenziale impatto paesaggistico eambientale. 

8.5.7.2. Analisi dei dati 

Non si ha molta disponibilita di informazioni sal 2007 per cui si 
prenderanno in considerazione i dati estrapolati dal Rapporto 
Rifiuti APAT relativi al 2004. 



Numero impianti di trattamento 




6,5% 



0,6% 




92% 



I Cosenza Catanzaro Crotone Reggio Calabria U Vibo Valentia 



Figura 8.36 



■ Rifiuti speciali non pericolosi 
Rifiuti speciali pericolosi 
Rifiuti urbani 

Figura 8.37 - Quantitativi di rvfiuti awiati al compostaggio. 



2002 



2003 



2004 



MACROAREA 



IMPIANTI 2002 



(NR) 



QUANTITA 

VEICOLI 

TRATTATI (T/A) 



IMPIANTI 



QUANTITA 



QUANTITA 

IMPIANTI (NR) VEICOLI 

TRATTATI (T/A) 



CALABRIA 


34 


29.627 




38.335 


24 


22.263 


SUD ITALIA 


498 


456.329 


522 


345.909 


461 


301.903 


ITALIA 


1.558 


1.411.466 


L562 


1.198.258 


1.422 


L134.538 



Tabella 8 A3 - Numero impianti di demolizione per macroarea geograjvca, 2002/2004- - Fonte:Rapporto Rvfiuti APAT 
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Limitando lo studio al CER 16 01 04* (veicoli fuori usocontenen- 

ti sostanze peri col ose) si evince cheil quantitative di veicoli awiati 

a trattamento che rientrano in tale categoria di rifiuto e pari a 

22.263 tonnellate. 

Leoperazioni di trattamento prevalentein Calabria per tale tipolo- 

gia di rifiuto estrapolate dalla banca dati MUD 2005, relativo al 

2004, sono la messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad operazio- 

ni di recupero (R13) ed il riciclo erecupero da metalli ed dei com- 

posti metallic (R4). 

Nella tabella 8.43 viene indicate il quadro relativo agli impianti 

autorizzati siaa livello regionale sia a livello di macroarea geografi- 

ca. In Calabria si registra-24% (circa 7300 t/a). Piu accentuatae 

la variazione riscontrata tra i quantitativi trattati nel 2004 rispetto 

equelli trattati nel 2003 che risulta del - 42% con un decremento 

di 16000t/a. 

II trend relativo agli impianti operativi sul territorio eriportato nella 

figura8.38. 

8.5.7.3. 1 Policlorobvfenili (PCB) 
Con I'acronimo PCB si identificano una seriedi composti chi- 
mici da miscele di idrocarburi aromatici clorurati denominati 
Policlorodifenili. I PCB sono sostanze riconosciute a livello 
intemazionaletragli inquinanti organici piu persistenti neH'am- 
biente; hanno origine sintetica e sono composti da una miscela 
di 209 elementi caratterizzati da stabilita chimica, bassainfiam- 
mabilitacheneconsentono un vasto impiego neH'industriaelet- 
trotecnica. 

A causa della loro scarsa solubilita in acqua edella loro resistenza al 
degrado hanno un elevato poteredi accumulo esono miscibili negli 
oli enei grassi; il loro trasferimento ai lipidi ed ai grassi degli orga- 
nismi viventi vienefacilitato dairassunzionedi acqua, pianteesedi- 
menti contaminati trasferendosi, tramite la catena alimentare agli 
animali eaU'uomo. 

In passato il largo impiego nei fluidi per il trasferimento di calore, 
comeadditivi eplastificanti per vernid e materie plastiche e altro, e 
stato motivato dalleloro particolari proprieta(quali resistenza al calo- 
re, bassa tensione di vapore, ridotta variabilita delle caratteristiche 
fisiche nel tempo anche se sottoposti ad elevate pressioni) che ne 
hanno consentito I'uso, in parti col are negli oli isolanti delleapparec- 



chiature elettriche quali trasformatori, condensatori, interruttori. 
I liquidi isolanti e le apparecchiature che utilizzano PCB sonoclas- 
sificati rispettivamente "PCB" e "apparecchi contenenti PCB" e 
sono sottoposti ad unanormativarestrittivachenedisciplinalapro- 
duzione, la commercializzazione e 1'impiego. 

8.5.7A. Aspetti normativi 

Peri motivi dovuti alia pericolosita di questi composti estataema- 
nata la Direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 
concernente lo smaltimento dei policlorodifenili edei policlorotri- 
fenili (PCB/PCT). 

La D irettiva estata recepita in Italia con il D . Lgs 209 del 22 maggio 
1999 che prevede I'obbligo di dichiarazione alle Sezioni Regionali e 
delleProvinceautonomedel Catasto Rifiuti di tutti gli apparecchi con- 
tenenti PCB perun volumesuperiorea5dm 3 edellerelativeinforma- 
zioni per la predisposizioneddrinventario. Lostessoart. 3del decreto 
fissagli obblighi di decontaminazioneesmaltimentoentroenon oltre 
il dicembre2010, mentregli apparecchi soggetti ad inventario con 
contenuto di fluidi con concentrazionedi PCB compresatra 50 e500 
p.p.m. devono essere smaltiti alia fine della loro esistenza operativa, 
qualora non vengano decontaminati entro il 2005 o il 2010. Con il 
D.M . 11 ottobre 2001 sono stati recepiti i metodi standard definiti 
dalla decisione200]/68/CE della Commissione per I'utilizzo dei tra- 
sformatori prima ddlo smaltimento, i metodi di determinazioneana- 
litica per lavalutazioneddlaconcentrazionedei PCB ei moddli per la 
comunicazioneallaSezioneRegionaledel Catasto. Inoltre, lecomuni- 
cazioni previste daH'art. 3 del citato D. Lgs n. 209 del 1999 sono 
integrate con I'indicazionedel programmatemporaledi cui al comma 
I nonchecon I'indicazione ddl'intero percorso di smaltimento degli 
apparecchi contenenti PCB edei PCB in essi contenuti. 
L'art. 18 della legge 62/2005 relativa alle "Disposizioni perl'adem- 
pimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'ltalia alle 
ComunitaeuropeeLeggecomunitaria2004" introduceil program- 
matemporaledi smaltimento degli apparecchi contenenti policlo- 
rodifenili epoliclorotrifenili soggetti ad inventario ai sensi deH'art. 3 
del D. Lgs. 209/99 edei PCB in essi contenuti eeffettuato nel 
rispetto del seguenteprogrammatemporale: 
a) la dismissione di almeno il 50 % degli apparecchi detenuti alia 
data del 31dicembre2002 awiene entro il 31dicembre2005; 
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b) la dismissione di almeno il 70 % degli apparecchi detenuti alia 
data del 31dicembre2002 awieneentro il 31dicembre2007; 

c) la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alia data del 31 
dicembre2002 awieneentro il 31dicembre2009; 

d) i trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PC B 
compresatralo0,05% elo 0,005% in pesopossonoesseresmal- 
titi alia fine della loro esistenza operativa nd rispetto delle condizio- 
ni stabilitedall'art. 5, comma 4, da! citato D. Lgs 209/99. 

8.5.7.5. Analisi dei dati da inventario 
L'inventario egestito dalla sezione regionaledel Catasto Rifiuti (c/o 
ARPACal) tramitel'implementazionedi un apposito database pre- 
disposto da APAT che consente I'archiviazione di tutte le informa- 
zioni contenute nelledichiarazioni che, con cadenza biennale, ven- 
gono trasmesse dai detentori degli apparecchi contenenti PCB. La 
sezione regionale prowede successivamente alia verifica dei dati e 
allatrasmissionesecondo i termini previsti dalla vigentenormativa, 
alia Sezione Nazionale del Catasto Rifiuti, pressoAPAT. 
I dati elaborati si riferiscono agli apparecchi localizzati negli stabili- 
menti EN EL. Si trattain gran partedi apparecchi con unaconcen- 
trazionedi PCB inferiorea 500 p.p.m. peri quali non eprevistala 
comunicazionede! quantitative di PCB contenuto. Gli apparecchi 
con una concentrazione superiore a 500 p.p.m. sono detenuti 
dall'EN EL ProduzioneS.p.A. ad alcuni soggetti detentori diversi da 
EN EL. L'ultimo aggiomamento ai primi mesi del 2007 indica un 
contenuto in PC B dichiarato pari a 68,68 1 di cui il 18% del tota- 
le e contenuto negli apparecchi di proprieta EN EL Produzione 
S.p.A. el' 82% negli apparecchi di altra ditta. 
I dati relativi agli apparecchi EN EL sono completi econfrontabili 
con i due bienni precedenti. Nella tabella 294 e riportato il con- 
fronto tra i dati relativi al biennio 2002/2004 equelli relativi al 
biennio 2004/2006 con raggiornamento ai primi mesi del 2007 
da cui si evince come siano stati smaltiti circa 284 apparecchi pari 
al 20% rispetto al biennio precedente. 
In tabella 3 e riportato i I dato dichiarato nel biennio 2000/2002. 
Dal confrontocon ledichiarazioni successive si evince una riduzione 
del numero degli apparecchi pari a circa il 32% in gran parte legato 
alio smaltimento degli apparecchi con concentrazione di PCB supe- 
riore a 500 p.p.m.. Gli apparecchi sono smaltiti fuori Regione 
In questa analisi non sono stati presi in considerazionegli apparec- 
chi installati su materiale rotabile in quanta sono sostituiti diretta- 
mente nelle officine di Trenitalia S.p.A. e poiche queste sono loca- 
lizzatesu tutto il territorio nazionale, leapparecchiature contenenti 
PCB e allocate sul suddetto materiale rotabile, non possono essere 
riferitead una specifica regione. 



8.5.7.6. Analisi dei dati da elaborazioni MUD 
Partendo dalle dichiarazioni MUD dell'anno 2002 sono stati ana- 
lizzati i dati relativi alia produzione per leseguenti tipologiedi rifiu- 
ti con i relativi codici: 

• CER 130 10 1* ol i per circuiti idraulici contenenti PCB 

• CER 130301* oli isolanti etermoconduttori contenenti PCB 

• CER 160209* trasformatori econdensatori contenenti PCB 

• CER 160210* apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da 
essi contaminate. 

Dall'analisi dei dati estrapolati dal M UD 2004 edal MUD 2005 e 
stato possibile ricavare i quantitativi di rifiuti contenenti PCB pro- 
dotti in Regione negli anni 2003 e 2004. II dato non eparagona- 
bilecon il data estrapolato dell 'inventario in quanta i quantitativi 
estrapolati dal MUD si riferiscono al peso deH'apparecchiatura 
dismessacompreso il PCB in esso contenuto mentreil dato deH'in- 
ventario e riferito al peso del PCB contenuto neH'apparecchiatura 
con un volume superiore ai 5 dm 3 . 

8.6. Pianificazione regionale 
in materia di rifiuti 

Lagestionedei Rifiuti rappresenta uno dei problemi economici, e 
ambientali di elevata complessita in quanta ha una ricaduta in ter- 
mini di costi sociali rilevanti. 

Nel rispetto delle indicazioni dello Stato e delle medesime Direttive 
dell'Ll nione Europea L'Ufficio del Commissario delegato per I'Emer- 
genza Ambientale in Calabria ha prodotto i seguenti prowedimenti: 

• Piano degli Interventi di emergenzanel settoredello smaltimen- 
to del rifiuti solidi urbani ed assimilabili. 

• Piano Generale della Raccolta Differenziata nella Regione 
Calabria. 

• Piano Gestione Rifiuti Regione Calabria. 

• Piano per I'individuazione definitiva delle discariche di servizio 
agli impianti e per la progressiva riduzione del numero di disca- 
riche di prima categoria esistenti nel territorio della Regione 
Calabria. 

8.6.1 Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR) 
II Commissario Delegato con Ordinanza n. 1771 del 26 febbraio 
2002 haapprovato in via definitiva, ai sensi del combinato disposto 
dal comma 2 deH'art. 1 dell'Ordinanza PCM 3062/2000 e dal 
comma8deH'art. 22 del D. Lgs 22/97, il Piano regionale di gestio- 
nedei rifiuti aggiornatocon il recepimentodelleosservazioni espres- 
se dalla Commissione Europea e gia approvato dalla Regione 
Calabria con Delibera di Giunta regionale n. 815 deH'8 ottobre 
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QUANTITA TOTALE 

DI PCB PER 
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CONCENTRAZIONE 
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CALABRIA 2002 




1.698 


71 




49.208 


2003 




1444 


60 


1384 


49.199 


2004 




1.160 


8 


1152 


12.675 


* 




-31,7 


-88,7 


-29,2 


-74,2 



Tabella 8.4-4- - Confronto dati Enel dichiarazioni biennali (2000/2006 e primi mesi del 2007) - Fonte: Dati Sezione Regionale 
Catasto Regionale, Elaborazioni ARPACal 
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2001 II Piano e stato pubblicato con Ordinanza del 30 ottobre 

2002 n. 2065 ail BU RC supplemento straordinario n. 2 al n. 22dd 
30 novembre2002. 

II PRGR si raccorda coerentemente con il Piano deU'emergenza 
adottato dal Commissario Delegato ai sensi deH'Ordinanza della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2696 del 2110.97, con- 
fermandoneleprevisioni elesceltetecnologiche. Inoltre, stabilisce 
i criteri generali della pi an i f i cazi on e e d ef i n i see d egl i aspetti, dei vin- 
coli eobiettivi chesono ripresi nei piani di gestione rifiuti predispo- 
sti dalle province. 

II PRGR prevedevalarealizzazionedi un sistemabasatosul raggiun- 
gimentodi una seriedi obiettivi tracui: 

1) riduzione della produzionee della pericolosita dei rifiuti; 

2) conseguimento dei quantitativi di raccolta differenziata e riuti- 
lizzo previsti dal decreto legislativo 22/97 (obiettivo minimo 
prefissato 35% a partiredal 2003); 

3) tendenziale abbandono della discarica come sistema di smalti- 
mentodegli RU con laprevisioneanchedi unaottimizzazione, 
alivello regionale, delleeventuali fermatedegli impianti; 

4) sviluppo del riutilizzo e della valorizzazione del rifiuto come 
risorsa rinnovabileanchein campo energetico. 

II PRGR e stato successivamenteintegrato con il Piano per I'in- 
dividuazionedefinitiva delle discariche di servizio agli impianti e 
per la progressiva riduzione del numero di discariche di prima 
categoria esistenti nel territorio della Regione Calabria, approva- 
to con Ordinanza del Commissario Delegato n. 2100 del 
2/12/2002 con il quale si era prefissato I'obiettivo di realizzare, 
a regime, 11 discariche di cui nove a servizio degli impianti di 
trattamento RU . 

II piano non haavuto piena attuazionesia nella realizzazionedelle 
discariche a servizio degli impianti (3sullenovepreviste) esiaper 
lamancatarealizzazionedel sistema Calabria Nord, in nettoritar- 



do nella realizzazione degli impianti tecnologici previsti. 
Ad oggi, aseguitodi numeroseistanzedi comuni calabresi chechie- 
dono di essereautorizzati a mutareleprescrizioni del vigente piano 
regionale dei rifiuti in particolarein riferimento ai rifiuti differen- 
ziati ed in relazione a tutta una seriedi motivazioni (tracui lanuova 
disciplinaimpostadel Testo Unico Ambientaledi cui al D. Lgs 152 
del 2006 che prevede una nuova riorganizzazione territoriale del 
servizio di gestionedei rifiuti urbani attraverso lapredisposizionedi 
piani regionale di gestione integrata dei rifiuti), e stato awiato un 
procedimento per la revisione e raggiomamento del PRGR con 
ordinanza n 5201 del 19/12/2006. 

II procedimento prevede I'emanazionedi autonomeordinanzeche 
correggeranno il precedente regime di gestione, conformandosi alle 
prescrizioni del testo unico ambientale. L'iter proceduralesi conclu- 
ded con lapubblicazionedi successive versioni aggiomateecorret- 
te del vigente PRG R che agevoleranno la redazione e la pubblica- 
zionedi un nuovo piano di gestionedei rifiuti. 

8.6.2 Piano Generate della Raccolta Differenziata 
II Piano Generaledella Raccolta differenziata in Calabria pubblica- 
to sul BURC n. 30 del 26 marzo 1999 hadelineato una strategia 
mirata alia valorizzazione della RD , fissando gli obiettivi del 25% 
dopo 12-24 mesi edel 35% dopo 36 mesi dalla data di attivazione 
delle raccolte differenziata Ad oggi la raccolta differenziata ha rag- 
giunto il 12% su scala regionale, obiettivi lontani da quanta stabili- 
to dalla normativa, anche se alcune realta locali hanno mostrato 
risultati piu confortanti. I motivi si possono sintetizzareneH'aspet- 
to tariffario con scarsi margini operativi per la gestione di un cido 
tendenzialmente piu complesso della mera raccolta e smaltimento 
del tal quale. La non elevata tariffa per lo smaltimento del rifiuto 
indifferenziato in discarica, infatti ha costituito fino ad oggi un 
disincentive all'attivazione della RD . Con Ordinanza n. 4905 del 



SOGGETTI 
DETENTORI 



N.TOTALE 
APPARECCHI 



N° APPARECCHI CON 

CONCENTRAZIONE 

SUPERI0REA500 

MG/KG 



N° APPARECCHI CON 

CONCENTRAZIONE 
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500 MG/KG 



QUANTITA TOTALE DI PCB 

PER APPARECCHI CON 

CONCENTRAZIONE 

SUPERIORE A 500 MG/KG 



ENEL 


1.160 




1.152 


12 675 


DIVERSI DA ENEL 


3 


3 


O 


56.000 


TOTALE 


1.163 


11 


1.152 


68.675 



Tabella 8.4-5 - Conjronto dati Enel - Dichiarazioni anno 2006 e primi mesi del 2007 - Fonte: Dati Sezione Regionale Catasto 
Regionale, Elaborazioni ARPACal. 



PROVINCE 



N° TOTALE 

APPARECCHI 

ESISTENTI 



N° APPARECCHI CON 

CONCENTRAZIONE 

SUPERIORE A 500 

MG/KG 



N° APPARECCHI CON QUANTITA TOTALE DI PCB 

CONCENTRAZIONE PER APPARECCHI CON 

COMPRESA TRA 50 E CONCENTRAZIONE 

500 MG/KG SUPERIORE A 500 MG/KG 



CATANZARO 


312 


1 


311 


18.000 


COSENZA 


350 


19 


331 


50 675 


REGGIOC. 


352 


- 


352 


- 


VIBOV. 


70 


- 


70 




CROTONE 


79 


- 


79 


- 


TOTALE 


1.163 


20 







TABELLA 8.4-6 - Sintesi dei dati 2006 e primi mesi del 2007 per provincia 
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28/09/2006, I'Ufficio del Commissario per I'Emergenza 
Ambientale ha stabilito, con decorrenza dal lgennaio 2007, tarif- 
fepiu elevate rispetto alleattuali perlosmaltimentodei rifiuti indif- 
ferenziati ed il dimezzamento del costo di conferimento dellafrazio- 
neorganicaprovenientedallaRD agli impianti di trattamento. 
N el tempo si e andata manifestando una diversita di risultati conse- 
guiti a causa di fattori organizzativi egestionali connessi alia speci- 
ficita del contesto territoriale. Ad oggi permangono grosse difficol- 
ta legate alia fase di raccolta (ordinaria e differenziata) resa partico- 
larmente onerosa e complessa dalla frammentazione territoriale (il 
14% della popolazione residente e distribuita in ben 225 comuni 
aventi dimensioni tra i 400 e 2500 abitanti).lnoltre, si rileva la 
mancanza quasi assoluta della raccolta della frazi one organica chead 
oggi rappresenta la frazione piu abbondantedei rifiuti e dalla quale 
non si puo prescind ere per il raggiungimento degli obiettivi previsti 
dalla normativavigente. 

A supporto della gesti one dei rifiuti, la Regione Calabria ha recen- 
tementepubblicato un bando afavoredello sviluppo della raccolta 
differenziata finalizzato alia concessionedi contributi per I'effettua- 
zionedel servizio "porta a porta". 

N eH'ambito della Raccolta differenziata emerge la necessita di ridefini- 
releaggregazioni territoriali (ATO eSubAmbiti) in modo da perse- 
guiregli obiettivi di efficienza dei servizi ancheal finedi armonizzare 
I'attuale quadra territoriale con gli obblighi nascenti del D.Lgs 
152/06 cheindica la necessita di individuare, i gestori unici d'ambito. 



Conclusioni 

Tuttoquesto imponelanecessitadi percorrerecontemporaneamen- 

teduestrade: 

• ridurre la quantita dei rifiuti nellafasedi produzionemedian- 
te I'adozione di sistemi produttivi e di consumo diversi da 
quel li tradizionali, cosl da ridurre I'incidenza del rifiutocome 
spreco e al tempo stesso per contenerne il grado di tossicita e 
pericolosita; 

• sensibilizzareil cittadino-utenteversolaculturadel rifiutocome 
possibilerisorsa. 

In questaanalisi il ruolodelcittadino-utenteassumeunaimportan- 
zaecrucialepereliminareunaseriedi difficoltachesi frappongono 
aquesto passaggio epocaleequindi allatrasformazione dei rifiuti 
in risorse/prodotti. 

Lo scenario da oggi inavanti dischiudeproblematichechevannoal 
di la della stessapercezione del comunebisogno individualedi igie- 
neurbana. 

D a do ne deriva la necessita di stimolare una prospettiva di maggio- 
reconsapevolezzaeinformazioneedi piu efficaceconsensoeparte- 
cipazionedei cittadini nei confronti delleproblematichedei rifiuti. 
I cittadini-consumatori devono divenireconsapevoli del loro ruolo 
di protagonisti dello sviluppo del nuovo modo di produrre che si 
inseriscein una prospettiva di maggioreequilibrio ambientale edi 
progresso economico «sostenibile». 
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